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.L-jibellum  liunc  in  publicum  edens,  ne  singu- 
lare  ct  alicnum  opus  exhibuisse  videar,  de  eius 
originc  pauca  pracmittere    non    nolui. 

Gottingae  studiis  mcdicis  operam  navans 
duce  1LL  Himly,  cuius  magnorum  in  me  merito- 
riiin  nunquam  immemor  ero,  ophlhalniieis  ar- 
tibus  iuter  alias  praccipuam  quoquc  attentionem 
praebens,  completam  instrumentorum  ophthalm- 
iatricorum  collectioncm  artem  scitc  docen- 
tibus  adhuc  desiderari,  didiceram.  Quem  ap- 
paratus  ophthalmiatrici  defectum  IIL  Graefe, 
cuius  gratam  bencficiorum  in  me  collatorum 
memoriam  colerc  non  desinam,  Berolini  artis 
scientiacque  medicae  perfectius  excolendae  gratia 
degenti,  denuo  ante  oculos  posuit;  qui  ipse 
Doctor  meus  aestumatissimus,  cum  tandem  de 
themate  dissertationis  inauguralis  eum  consule- 
rem,  candidc  milii  aperuit :  Jam  dudum  per- 
fcctum  completumque  instrumentorum  ophthalm- 
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iatricoruin    apparatum     in     usum    praelectionum 
Academicarum  colligere  Se  non  abstinuisse.  Quod 
vero  opus,  cum  unius   eiusque  occupatioris    me- 
dici  vires  excederet,  Se  sperare,  fore  ut  plurium 
discipulorum     suorum     ope    sensim     perficiatur. 
Quare  ad  componendam  historiani  specialem  in- 
siruinentorum   ad     corneae    sectionem    in   catar- 
rliactae  extractibne  perficiendam  inventorum    me 
satis   pronum   et   paratum    valde    Se    admonere. 
Quo  facto  qui  milii   collectus   iam    aderat   appa- 
ratus  impigre  a   me    compositus ,    e    Bibliotheca- 
rum  Berolinensis  nec  non  Gottingensis  praecipue 
haud   parco   thesauro    auctus,   liberalitate  faiito- 
rum,  prae   caeteris  Illustriss.   Graefe  et  Himly 
munificentissime  locupletatus ,    qua   nunc  apparet 
forma  prodiit. 

Quare  Virorum  de  origine  opusculi  maxime 
meritorum  auspicio  praecipue  commendatum  me 
exhibuisse,  ne  mirentur  lecturi;  nec  tot  tantique 
Yiri  alii  non  minus  vario  respectu  de  me  valde 
meriti,  suorum  in  me  beneficiorum  memoriam 
oblivioni  me  tradidisse  putent ,  cum  in  fronte 
libelli  tot  nomina  dulcia  praeteriisse   videar. 


In  usum  praelectionum  praecipue  academi- 
carum  colligens  e  cousilio  Doctorum  mcorum, 
auctorum  verba  ipsorumque  idioma  redderc, 
commodum  putavi;  nec  latinitatis  purioris  sedu- 
lus,  nec  rebus  eleganter  amplificandis  operam 
navans,  nonnisi  commodam  atque  idoncam  col- 
lectionem  artem  medicam  Doccnlibus  iisque  de- 
stitutis  locupletioribus  librorum  apparatibus  pa- 
raturus  conscripsi  librum.  Qui  quidem  do- 
ctiores  verba  latina  aut  vernacula,  prout  li- 
buerit,  facile  ex  auctorum  idioinate  sibi  crea- 
turi,  latino  si  reddidissem,  iure  suo  mihi  suc- 
censerent.  Si  forsan,  quod  vix  auspicarer,  lin- 
guarum  imperitiores  libellum  consulcre  velinr, 
in  vernacula  lingua  reddere  et  novas  tabularum 
aencarum  imagines  impressas  addere  lubenter 
paratus  sum. 

Cum  non  omnes  quos  citavi  libros  inspi- 
cicndi  milii  fuerit  copia,  ubique  e  quo  fonte 
liauserim,  addita  nota  apposito  verbiculo  (cf.) 
candide  commemoravi,  eamque  ob  causam  in- 
dicem  omnium,  ni  fallor,  quos  citavi,  librorum, 
addendum  putavi,  in  quo,  qui   ad  manum   niihi 
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non  fuerint  libri,  signo  asterismi  (*)  notati 
apparent. 

Quod  attinet  ad  ordinem  in  describendis 
instrumentis  habitum ,  praeceptorum  quemque 
suum  sequi  ordinem  scimus.  Equidem  in  scri- 
benda  historia  tempus  inventionis  ,  in  indice 
vero  componendo  ab  ///.  Graefe  datum  ordi- 
nem,  normam  mihi  sumsi. 

Quibus  nunc  forsan  nimis  ample  praemissis 
verbis  Doctoribus  aestumatissimis  gratissimam 
sui  memoriam  pie  commendaturus ,  Ulis  ac 
simul  Fautoribus  omnibus  atque  Amicis,  quorum 
vel  libelli  vel  personae  possit  interesse,  opus- 
cnlum 

d.  d.  d. 


a  u  c  t  o  r. 
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Not.     Quae  ipsi  non  mihi  fuit  copia  inspiciendi,  signo  *   ad- 
posito  notavi. 
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praes.  M.  Anton  de  Jussieu  tuebatur  sub  hac  ver- 
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borura  serie,  an  ia  cataracta  potior  ]entis  crystal- 
linae  extractio  pcr  ineisionem  in  cornea,  quam  de- 
pressio  per  acum.     Paris    1752. 

*  Transaelions  of  the  Royal  Irish  Academy.  .Dnbl.  1788.  I 

Lond.   1793. 
Philosophical  Transactions.  Vol.  48. 

*  Verhandelingen  uitgegeven  door  het  Genoodschap  der 

Wctenschappen  le  Vlissingen. 

J.  PVare^  Observations  on  tbe  cataract  and  gutta  serena; 
inclnding  a  transaction  of  WenzePs  treatise  on  the 
cataract  eic.     Tbe  third  Edition.      Lond.   1812.      8. 

J.  PVarner ,  Cases  in  Surgery,  with  remarks.  Ed.  2da. 
Lond.    1754.      8. 

Wathen,  Dissertation  on  the  theory    and    cure    of  Ca- 
taract,  in  whic.li  the  practice  of  extraction  is  sup- 
ported,  and  tbat  operation  in  its  present  improved  | 
state  is  particularly    described.      Lond.    1785.     8. 

de  Wenzely  Traite  de  la  Cataracte,  avec  des  obser- j 
vations,  qui  prouvent  la  necessite  .(Pinciser  la  cor- 
nee  transparente  et  la  capsule  du  Crystallin  dune 
maniere  diverse  selon  les  differentcs  especes  de 
cataractes.  Paris  1786.  8. 
Vers.  Germ.  uon  5Bett$cl,  W)ar\Mun$  ttom  Qtauen  ©taac. 
Vers.   Angl.  vid.  in  YVare,  Observations  ctc. 

—  Manuel    de    Poculiste,    ou    dictionnaire    ophthal- 

moiogiuuc.     Paris   1808.     gr.    8. 

de  VVitc,  aSccgteid)Utt9  bec  t>erfd)tebcncn  9flctf)obett ,  Un 
ycauen  <©taac  auSmjiefyen.     2te  2(u(T.    ©tefen  1777. 

*van  Wy  •  Nieuwe  manier  van  Cataract  of  Staarsny- 
ding,  benetiens  Heel-en  Vroedkundige  Waarnec- 
mingen.     Arnhem.   1792.     8. 


Caput    I. 

Quinam  iam  ante  Davieli  tempus  ca- 
tarrhactam  ex  oculo  extrahere  co- 
nati  sint,  disquisitio. 


§.    i. 

Jure  Davielum  catarrhactae  extrahendae  methodi 
diclmus  inventorem,  sed  longe  ante  eum  multos  ca- 
tarrhactam  per  corneam  extraxisse  constat. 

§.      2. 

Jam  enim  sub  finem  primi  saeculi,  teste  Rhaze 
contin.  lib.  II.  c.  5.  f.  4i.  d.  ed.  Venet.  i52q.  fol.  (*), 
Antyllus  corneam  aperiebat,  tum  acu  sublili  catar- 
rhactam  per  pupillam  trahebat;  qua  etiam  me- 
thodo  ulebatur  Lathyrion  quidam.  Vid.  Rhazes  1.  c. 
f.  4o.  b.  («). 

Haly y  Abbae  filius ,  Peisa,  Practic.  lib.  IX.  c. 
28.  f.  160.  c.  ed.  Venet.  1492.  foJ.  (3),  de  extractione 
eadem  diligentia  disseruit,  ac  de  depressione. 


Avicenna,  can.  lib.  III.  fen.  5.  tract.  4.  cap.  20. 
p.  555.  ed.  arab.  Rom.  4),  „et  homines",  inquit, 
„vias  habent  diversas  in  exercendo  curam  aquae, 
quae  iit  cum  inslrumento,  ita  ut  quidam  sint,  qui 
disrumpant  inferiorem  parlem  corneae  et  exlrahant 
aquam  per  eam,  et  hoc  est  in  quo  est  timor,  quo- 
niam  cum  aqua,  quando  estgrossa,  egreditur  humor 
albugineus/'  Aqua  autem  illi  est  catarrhacta^ 
grossam  dicit  eam  duriorem. 

AbuHKasem,  chirurg.  lib.  II.  sect.  23.  pag.  168.  5), 
Irakensem  quendam  sibi  dixisse  narrat,  esse  ibi  quosdam 
qui  acuum  excavatarum  ope  catarrhactam  exsugerent, 
quod  vero  sibi  videretur  incredibile.  Attamen  saeculo 
iam  decimo  quarto  hanc  sibi  arrogavit  invenlionem 
Galeatius  de  Sancta  Sophia,  Rhazis  commentator.  6) 

Avcnzoar  etiam  nullo  modo  perfici  posse  credit 
extraclionem ,  et 

Isa  ebn  Ali,  ophthalmiater  Arabicus,  (  vid.  Je- 
sus  de  oculis  f.  17.  b.  ed.  Venel.  i5o6.  fol.)  extra- 
clionem  accurate  describit  ut  fama  acceptam  eam 
noverit,  sed  methodum  hancce  faciliorem  dicit  de- 
scriptu,  quam  perfectu.  (7) 

2)    cf.  Kurt  Sprengel-,  Geschichte  der  Chirurgie.     Th.  I. 
p.  47.  sqq. 

2)  cf.  Kurt  Sprengel,  1.  c. 

3)  cf.  eundem,  1.  c. 

4)  Vid.  J.  B.  Thurant,   quaestio   medico -chirurgica . . . . 

an   in    cataracta   potior  lentis    crystallinae  extractio 
per  incisionem  in  cornea,  quam  depressio  per  acum. 


Paris.    1752.   pag.    3.     Halleri    Disputt.   chir.    select. 

tom  II.     Disp.  XXXVIII.  pag.  168.     cf.  et  K.  Spren- 

gel,  1.  c. 
5)     cf.  K.  Sprengel,  I.  c. 
*)    cf.  Schreger,  Grundrifs  der  chir.  Operationen.  Fiirth, 

1806.  pag.   147. 
7)    cf.  K,  Sprengel,  1.  c. 

§•  3- 
Medio  aevo  Guilielmus  de  Saliceto ,  lib.  I.  c.  10. 
f.  507.  a.  *),  primus,  et  post  eum  omnes  chfrurgi 
Osque  ad  annnm  1661  (quo  Franciscus  Quarre"  2)  et 
Rcnu  Lasuier  3)  primi  denuo  conlentlerunt ,  eam 
esse  lentis  crystallinae  opacilatem)  catarrhactam  esse 
membranam  opacani  dixerunt,  inter  uveam  et  Jen- 
tem  expansam,  ex  humore  aqueo  ortam,  quasi  eius 
crassamentum  5  quam  Guido  C/iauIiac,  doctr.  II.  tr. 
6.  c.  2.  f.  70.  4)  Laicos  quosdam  temporis  sui  ex- 
sugere  narrat,  scd  hancce  repudiat  methodum,  quia 
ex  cameris  elfluerent  humores. 

1)  cf.  K.  Sprengel ,   c.  1. 

2)  Vid.  Mariotte,  nouvelle  de*couverte  touchant    la  vue, 

Paris.  1668.  8»  cf.  Sabatier,  He  la  medicine  Ope- 
rative.  1797.  Uebers.  v.  Borges.  Berlin  1799.  Th. 
3-  P»  «• 

3)  V.  Gassendi,  phisice,  sect.  III.  membr.  post    lib.   VII. 

p.  371.  opp.  ed.  Lugd,  1660.  fol.     cf.  Sabatier  1.  c. 
*)     cf.  K.  Sprengel ,  1.  c. 

§•    4. 
Alii  unci  ope,   e  fiio    aurichalceo   perfecti,    per 
atus  excavatae   eanalicukm  extrahere  eam  conaban-' 


tur;  id  quod  Roccho  Matthioli,  chirurgum  Italicum, 
eo  perduxit,  ut  penicillum  inveniret,  e  filo  aureo 
perfectum,  quo  per  canaliculam,  oculo  iinmissam, 
inducto  implicatam  membranulam  facillime  extrahe- 
ret.  Quam  sibi  addicere  voluisse  inventionem  vide- 
tur  Burrhus  *) ,  qui,  ut  postea  Lamzweerde  pag.  61 
sqq.  tab.  i4.  f.  1.  2.  3.  4.  2)  denuo  maxime  com- 
mendavit  suctionem. 

Quorum  vero  omnium  quum  neque  opera  rie- 
que  instrumenta ,  paucissimis  locis  depicta,  potuerim 
adipisci,  nulla  ea  delineandi  mihi  fuit  copia. 

1)  cf.  £)er  «ftontoJL   2Ccabemte   ber   SOStffenfdjaften  in  $art§ 

2Cnatomtfd)e,  (Styemtfdje  unb  SBotantfdje  WjanbUtngen. 
©edjfter  Zf)cit,  1722  —  1726.  au§  bem  granj.  t>.  2£. 
SS.  2C.  t>.  (Stetnmelir.  SSreSlau  1755  pag.  508,  tyctit 
2Cbf)anMung  *>om  ©taarftecfyen,  ao.  1725* 

2)  cf.  Schreger ,  1.  c, 

§.    5. 

Leopoldus  Dietericus  Gosky  in  Dissertat.  inaug. 
medico  -  chirurgica  de  cataracta ,  quam  praes.  Albino 
—  -  examini  submisit  Francof.  ad  Viadr,  1695.,  re- 
cepta  inter  Halleri  disputt.  selectas,  Vol.  II.  pag.  4? 
sqq.  (quam  huius  libri  index  et  postea  scriptores  sub 
nomine  citarunt  dissertationis  Albini),  these  XIV. 
dicit:  „St.  Blancardus  in  Chirurgia  putat  posse  in 
superiore  oculi  parte  supra  pupillam  exiguum  fieri 
vulnus,  opeque  duarum  acuum  forcipis  instar  fabri- 
catarum  pelliculam  eximi,  sicque  pelliculae  reascen- 


sum   impediri,    nec   credit   aqnei   liuinoris   effluxum 
esse    metuendum ,     cum    vulnus    in    superiore    oculi 
parte  sit  oculusque   immotus  leueatur.   lib.    2.    cap.  8« 
§.  16.      Hausta    videtur  liaec   conieclura  ex  observa- 
tioue  (juam  habet    Th.    cle   Mayerne  Prax.    Med.    lib. 
1.  cap.   12.    qua   memoratur   muiierem  Auglam  ocu- 
listam   acu   aperuisse    corueam    supra  pupillam,    hu- 
morem  aqueum,  qui  turbidus  et  obscurior  factus  vi- 
sum   immiuuerat,  eflluere  sivisse;  coucidisse  oculum, 
•pplicata  rrmedia,   imperatam    quietem,    prospectum 
inilammalioni,    ali({uot   post    diebus  postliminio    suc- 
crevisse  humorem  aqueum,    repletum  oculi  globum, 
puucturam  occlusam  et  cousolidatain  nulla  remaneute 
cicatrice,    visiouis  acum  restitulam  et   perfecte  cura- 
lum  fuissc  aegrum."  —  Et  poslea  Thes.  ead.  „Acum," 
iniquit,    „cannula  munitam  excogitarunt  alii,   ut  re- 
tracla  acu  per  cannulam  tamquam   sipbonem  exuge- 
rent  cataractam.      Vid.    c.   a  Solingen  cbirurg.    part. 
1.  cap.  26.     Verum   non   succedere    videre    est  apud 
C.  Stalparl    van  der  Wiel  obs.  rar.  cent   post.    part. 
1.  obs.  8.     Suctione  nempe    educilur   aqueus   liumor, 
et  mere  fortuitum  esset,    si    eius   efHuxum    sequere- 
tar  calaracla,    aeque  facile  attraheretur   uvea,   atque 
ila  lolus  inlerior  oculi  mechanismus  destrueretur." 

Tbese  XV.  idem  narrat  Gosky:  „Annus  circi- 
ter  est,  cum  circumforaneus  se  examinanduin  Do- 
mino  Praesidi  (  Albino )  sislerel,  qui  gloriabalur, 
se  aciun  habere ,  qua  cataraclam  ex  oculo  commode 
educere  posset,  eamque  sibi  a  veterano  quodam  suo 


aniico  Riga  missam  esse ,  qui  ea  feliciter  fucrit  usus. 
Sed  ante  paucos  menses  alius  quidam  agyrta  se  pri- 
mum  inventorem  esse  professus  prioremque  mala 
lide  secum  agere  testatus  fuit.  Quicquid  horum  sit, 
acum  ipsum  primo  describam,  quidque  de  eius  usu 
sentiam  subnectam."  (Vid.  Tab.  adn.,  cf.  Tab. 
nostr.  II.  f.  i.;  depinctam  quoque  invenies  in  „Him- 
ly  und  Schmidt  ophtbalmolog.  Bibliothek"  Bnd.  5. 
St.  2.  fig.  V.  et  descriptam  ibid.  pag.  167  sqq.)  „D. 
(nostr.  tab.  II.  f.  1.)  integram  repraesentat,  quae  ex 
parlibus  A.  B.  C.  (nostr.  f.  l.b.  l.c.)  componitur. 
A.  pars  acus  anterior  est,  quae  ad  cuspidem  acu- 
tam;  qualem  acus  habere  solent,  terminatur,  non 
tamen  uniformiter  assurgit,  sed  in  g.  incisuram  ha- 
bet  eius  longitudinis  et  profunditatis  ut  B.  recipiat, 
ambaeque  simul  acum  efficiant  rolundam:  summa 
industria  haec  poliri  debent,  ut  animadverti  non 
possit  e  duabus  partibus  componi  acum,  ne  si  alic- 
ubi  promineat,  dum  in  oculum  intruditur,  haereat. 
h  foramen  est,  in  quo  i  obice  firmatur,  ut  cardi- 
nem  quasi  efficiant.  C.  elater  est,  qui  utramque  par- 
tem  tenet  immobilem,  ut  non  nisi  digilo  pressae  re- 
cedant  a  se  et  forcipem  faciant,  quae  in  manubrio 
D  firmalur.  Hoc  modo  praeparata  acu  perforari 
oculum ,  cumque  ad  cataractam  pervenerit,  presso 
digito  elalere,  forcipe  prehendi  pelliculam,  simul- 
que  extrahi  debere  volunt.  Primo  intuilu  plausibile 
est,  rem  ita  confici  posse,  acus  enim  ipsa  tam  aifa- 
bre  poliri  potest ,  ut  cum  qualibet  alia  certe ;  quicquid 


tenncula  prchenderis  sequalur  oportet,  ut  pellicula  e 
foramine  facto  commode  extrahi  posse ,  aut  si  in 
eo  haereat,  firmari ,  ne  redire  possil ,  debere  videa- 
lur.  Verum  utut  haec  largiar,  nuuquam  tamen  in 
praxin  vocari  potcrit:  divaricari  enim  forcipis  cura 
qui  polerunt,  quae  in  tunicis  oculi  haerent?  quae 
quam  solidae  et  compaclae  sint  expcrientia  docet, 
aut  si  extrema  vi  pressa  e  latere  crura  deducere  et 
foramen  ampliare  volueris  vel  frangentur,  vel  ex- 
quisitissimos  excitabis  dolores,  qui  ipsam  opera- 
tionein  impedient  et  gravissima  deinceps  symp- 
tomata  causabuutur."  Cel.  Himly  hocce  instru- 
mrntum  sibi  perfici  curavit,  et  experimenti  causa  in 
cadavere  eo  uli  conatus,  acu  lentem  etsi  capilli  cras- 
sitiem  non  excedenlem  nunquam  se  prehensurum 
fuisse  dicit;  aperturam  perfecisse  tam  angustam, 
<juae  tain  dense  cinxerit  acum,  ut  crus  eius  mobile , 
qua  in  oculi  membranis  haerebat  parte  recurvarelur, 
jieque  ut  debuisset,  omni  sua  longiludine  ab  altera 
])arte  deduci  siverit.  (vid.  HimJy  und  Schmidt  Bi- 
bliothek  1.  c.) 

§•     6. 

Jac.  Hovius,  Batavus,  „Tractatus  de  circulari 
humorum  motu  in  oculis.  ed.  nova.  Lugd.  J3.  1716. 
(cd.  prima  1702)^  pag.  20.  l)  ,,Coepi,k*  inquit, 
,.pertinaci  studio  disquirere  mecum,  an  alia  eam 
(catarrhactam)  tollendi  methodus  excogitari  posset, 
quaesivi,  inveni:  qua  cataracta  sive  mollis  ac  fluida, 


sive  debitam  habeat  consistentiam ,  sive  antiquata  et 
tenax,  omni  tempore  secure  immune,  tuto,  absque 
ullo  visus  incommodo,  aut  imminenti  periculo  tollt 
queat.  Petes,  qua  id  ratione  fiat?  Eadem  est  via, 
leclor  benevole  et  sciendi  cupide,  qua  haec,  aeque 
ac  alia  inveni;  hanc  si  et  tu  insistas,  spes  est,  te 
plura,  et  maiora  inventurum."  Quibus  Wathen  2) 
addit:  „Mr.  Heister,  who  took  the  pains  to  make 
enquiries  concerning  that  matter,  says,  he  never 
could  find  one  instance  of  Hovius's  succefs,  thougli 
he  made  so  great  a  boast  of  it.  ( Heister's  Surgery 
part  2.  sect  2.  page  206.)"  Schmidl  3)  Hovium  ergo 
verisimillimo  longe  ante  Davielumexlractionem  per- 
fecisse  dicit,  „da  er  aber  mit  seiner  Kunst,  (wie 
seine  Landsleute  mit  ihren  Kasen)  Gewerb  trieb, 
so  hat  er  wahrsheinlich  seinem  schnoden  Geize  die 
Ehre  der  fruhern  Erfindung  gern  geopfert." 

x)  cf.  Ad.  Schmidt  in  Hinily  u.  Schmidt  Biblioth.  B.  2. 
St.  2.  p  190  sqq.  et  Wathen ,  Dissertation  on  the 
theory  and  cure  of  the  Cataract,  in  which  the  pra- 
ctice  of  extraction  is  supported  etc.  Lond.  1785« 
P«  55«  >  qu*  li^ri  Hoviani  paginam  esse  conten- 
dit  122. 

2)  1.  c.  pag.  56. 

3)  Himly  und  Schmidt  Bibl.  1.  c. 

§•    7- 

Joann.  Henr.  Freytag,    Tigurinus,    „De  Catara- 
cta  dissertatio  medica,    quam  Praeside   Joann.  Boe- 


■clero  tuebatur  7.  Febr.  172 j."  Ilalleri  disputatt. 
chir.  select.  Tom.  II.  Disp.  XXXIII.  pag.  65  seqq. 
npiuioucm  novam  de  catarrhactae  sede  in  Jente  cri- 
slallina  falsam  csse  dicit,  tum  §.  VI.  „Calaractam, 
inquit,  membranaceam  esse  incurabilem  (id  quod 
conlendebant  opinionis  patroni)  respondeo,  id  e.ssc 
a  veritate  alienissimum,  quia  talem  Cataraclain  ex 
oculis  acubus  hamatis  extractam  demonstrcnt  plures 
operationes  a  dilecto  Parcnle  meo  in  praesenlia  raul- 
torum  medieorum  aeque  ac  cliirurgorum  tum  in  no- 
sodochio  noslro,  tum  aliis  in  locis  peraelae."  ■ —  — 
vj.  XJI.  Anno  1695  patrem  suum  in  Keinari  Magi- 
stri  Stabuli  Tigurini  filio  calaractam,  post  depressio- 
ncm  resurrectam,  mediante  acu  hamalo  felicissimo 
cum  successu  ex  oculo  extraxisse.  „Cui  operationi 
intcrfuit  Lavater  M.  D.  Vide  Joh.  von  Muralt, 
Schriften  von  der  Wund-  Artzney,  pag.  729.  Ob- 
serv,  I.  de  Observationibus  chirurgicis  J.  C.  Frey- 
lags.  Anno  1711  Basileae  impress.  Experimentum 
lioc  ad  oculum  demonstral,  cataractam  non  esse  hu- 
niorem  crystalliuum ,  quoniam  acu,  quae  vahJe  sub- 
lilis  est  ,  liamata  tale  corpus  quale  lens  est  crystal- 
lina,    ex   suo   loco   per  tam    augustum  foramen  acu 

per   oculi   tunicas    factum    extrahi  non  posset. 

Siculiipsequoquetestaripossum,  me  eiusmodi  peliicu- 
larum  extractionenfaparente  meo  factam  saepius  oeu- 
lis  meis  vidisse."  §.  XIII.  similis  a  palre  anno  j 699 
peractae  operationis  narrationem  continet.  (Viuralt  p. 
781.  Obs.   III.)  §.  XVI.  e  Muralti  Schrifteu  von  der 
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Wund-Artzney  p.  702.  Observ.  IV.   hominis  amiso 
undeviginti  nali,  catarrhacta  congenita  aifecti,  narrati 
historiam,     quem    ipse     ,,Joh.     Conradus     Freytag ,  ij 
Chirurgus  und   Operator   Tigurinus,"    depressione  a 
catharrhactis   liberaverat,     cui  vero   post     violenlam  \ 
capitis  commotionem  denuo   resurrexerant ;   et  quos- 
dam  post  annos   „de  novo  operationem  cataractarum  i 
suscepi,  eamque  acubus  hamatis  institui,    quibus  fa- | 
ciliter  Cataractas  ex  oculis  exlraxi."      §.  XXIV*.  pro 
casu   usitato   depressionem   esse    perficientlam   docet,  \ 
„e  contrario  si  habet  elasticitatem  calaracta,  ut  modo  j 
dictis  acubus  in  oculi  fundum  submersa  non  perma-  i 
neat,    sed    sursum    semper    tendat,    acus    usurpatur : 
hamata,    quae   admodum   subtili   hamo  inslructa  est,  j 
qua  mediante  ipsam   pelliculam   cataractam  formau- 
tem  extrahi  posse  supra  osteridimus  variisque  obser-  \ 
valionibus  comprobavimus/' — Eodem  ergo,  quo  de-  ! 
primebat,    extrahebat  loco,   in    scleroticcu 

§.    3. 

Hisce  de  instrumeutis ,  quae  nusquam  inveni  de- 
lineata,  Laurentius  Heister  chirurgiae  suae  x)  Parl.  j 
secund.  sectione  II.  cap.  LV".  De  oculorum  suifu-  ! 
sione  sive  Cataracta.  §.  XXVir.  pag.  612.  „chirur-  : 
gorum,  ait,  nonnulli,  quia  praecipuam  suffusionis 
caussam  a  peculiari  tunica  quadam  intus  in  oculo  > 
nata  repetiverunt,  ea  praesertim  instrumentorum  ge-  ' 
nera  adhibenda  esse  putarunt,  quibus  penilus  extrahi  1 
ex  oculo  per  vulnus  acu  inflictum  membranacea  ca-  * 


1  l 


Mfracta  posset.  -  -  Primum  itaque  inslrumenlorum 
gcnus  canaliculi  sive  acus  perforatae  erant,  quibus 
applicatis  nonnulli  exsugere  ex  oculo  tunicam  islam 
pcregrinam  nitebanlnr  (vid.  Durantis  Scacchi  subsid. 
medicinae  pag.  54.  et  Th.  Ficni  lib.  chirurg.  p.  5o.). 
Ad  allerum  genus  peculiares  acus  ad  instar  tenuis- 
simae  volsellae,  multo  ingenio  exaratae',  spectanl, 
(vid.  Tab.  XVII,  iig.  10.  2)  buiusque  figurae  expli- 
calionem);  ad  tertiuin  vero  acus  liamalae  Freytagii 
nec  non  sublilissimi  unciuuli,  quibus  per  vulnus  et 
canaliculam  in  oculam  demissis  apprebcndi,  extrabi 
vel  educi  tnnica  posset  (de  horum  uneinuloruni  in- 
cptitudinc  Scacchns  ct  Fienus  quoque  iam  egerunt). 
At  vero  frustraneum  penitusque  ineptum  una  cum 
in.strumentis  affabre  ceteroquin  coustructis  hunc  ipso- 
rum  conatum  fuisse,  non  ex  opiniationis  solum  dc 
membranulae,  tamquam  ordinariae  calaractae  caus- 
sae,  falsitale,  sed  et  ex  certae  experientiae  defectu 
alque  vel  maxime  ex  cliirurgorum  praestantissimor- 
rum  hac  iu  re  consensu,  qnod  scilicet  hi  modi  non 
^uccederent,  apcrtissime  colligitur:  nisi  forte  et 
praesertim  Freytagius  suam  per  acus  hamatas  me- 
thodum  melius  probet ,  acus  de/ineet ,  atque  quomo- 
do  oculi  laceratio  evitanda  sit  ostendat,  Alias  eum 
ingenii  magis  quam  veri  caussa  haec  scripsisse  su- 
spicor."  §.  XXVIII.  „Caeterum  hic  tidhuc  monen- 
dum,  si  per  istam  pupillam  suifusio  ista,  ut  inter- 
dum  contigit,  fuerit  prolapsa,  haud  alienum  esse ,  in- 
fcriorem  tunicae  corneae   partem   providissime   inci- 
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dere ,  atmotoque  quam  cautissime  uncinulo  vel  specillc 
quodam  idoneo  suffusionem  corneae  velut  imminen- 
tem  educere.     Cuius  equidem  curationis  exempla   irJ 
eo   libro    suppeditavimus,    quem  de   cataracta  quon-j 
dam  conscripsimus." 

x)  Institutiones  chirurgicae.  Opus  triginta  annorum , 
nunc  ciemum,  post  aliquot  editiones  germanica  lin- 
gua  evulgatas,  in  exterorum  gratiam  latine  publi- 
catum.     Amstelaedami.   1739.     4. 

2)  Dicere  debuisset  ,,fig.  II."  qua  instrumentum  depin- 
xit  sic  dictum  Albinianum,  cf.  Tab.  nost.  II.  f.  I* 

§•      9- 
Idem  Heister  1.  c.  §.  XXXIII.  „denique,  inquit, 
adhuc  monendum,    nos  'quidem   supra  indicasse  ca- 
taractas,  quae  pupillam  sponle  transierunt ,  per  vul-1 
nus  corneae  quandoque  educi  posse.     Verum  ex  An- 
glia  mihi  relatum   est,    Taylorum    ibidem  gloriatum 
esse,   se  cataractas   quoque   post   uveam   adhuc   hae- 
rentes  per  vulnus  corneae  arte  factum  educere  posse.j 
Num  vero  hoc  revera  praestiterit,  hactenus  nondumi 
comperire  potui."     Taylor  corneam  in  infericre  parle 
lanceola  loco    ir/2  —  2  lineas  a  medio  distante  ape-| 
ruisse    dicitur    T),   tum    acu  in  cuspide    plano-con-J 
vexa  capsulam  aperuisse  et  lentem  vel  extraxisse  velj 
depressisse.       Giinz  2)  acus  eius  acumen  nimis  acu-| 
tum  fuisse  dicit,  eoque  lentem  discindere,  non   vero » 
exlrahere    eum    poluisse.      Duddel    3)    saepe   corpus 
vitreum  cum  lente  eum  extraxisse  contendit. 

x)    cf.  K.  Sprengel  1.  c. 
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2)  Halleri  disputt.    chir.     Vol.  II.  p.  139. 

3)  Duddel,    supplement   to    tlic  treatise   on  the  diseases 

of   the    horny   coat.   Lond.    1736.    8.  cf,  Kurt  Spren- 
gel  1.  c. 

§.      10. 

Anno  iam  1707  in  Academia  Scicntiarum  Pari- 
siensi  Mery  praelectione  f)  Academicos  convincendo 
vixam  fmierat  de  scdc  catarrbactae,  quarn  saepius 
iu  leutis  ipsius  obscuratione  consistere  (quod  nomine 
Glaucomatis  comprcliendebant  catarrhactarum  genus) 
contendit,  quam  membranula  quadam  obscura  (quod 
solum  suffusionis  genus  sub  Cataractae  nomine 
compJectebantur).  Eadem  praelectione  2)  narravit, 
praesente  se  Fratrem  Carolum  cle  St.  Yves ,  chirur- 
gum  et  pharmacopolam  fratrum  monaslerii  St.  La- 
zari,  homiui,  cui  catarrhacla  post  depressionem  re- 
surrecta  saepius  per  pupillam  in  anteriorem  trans- 
ierat  camcram ,  fere  totam  transcidisse  corneae  par- 
tem  inferiorem,  et  liancce  per  aperturam  lentem  ex- 
traxisse  cristallinam.  Mery  catarrhactam,  iridi  nisi 
sit  adnixa,  sive  deprimi  posse  seu  per  aperturam 
exlrahi  in  corneae  parte  inferiore  factam  credit. 
llancce  extraclionem  sibi  non  minus  securam  videri, 
quam  depressionem  ipsam.   3) 

x)    Vid.   ®cr  StbnitfL   2Ccab.  b.   2Bi|fenfdj.    tfbtjanbtungcn. 
£rittcr   Zfyil  170?  —   1711.  Svcslau   1751.  pag.  78 

sqq. 

2)  1.  c.  pag    81. 

3)  1.  c.  pag.  89. 


§.    ii; 

Anno  1708  idem  Mery  J)  narravit,  Petit,  Ana- 
tomicum,  simili  casu  eandem  perfecisse  operatio- 
nem  :  acu  excavata  subter  iride  corneam  transfixil 
transparentem ,  tum  lanceola,  in  acus  canaliculam 
immissa,  inde  ab  acus  introitu  usque  ad  eius  exitum 
corneam  transcidit;  lum  instrumentulo  quodam  ar- 
genteo  („nut  cincm  flctncn  ftlbcrncn  SMumcr")  ca 
larrhactam  membranaceam  creditam  (glaucoma  fu- 
isse  postea  dicit,  i.  e.  lentem  ipsam  obscuratam)  ma 
gna  cum  peritia  per  vulnus  extraxit. 

*)    1.  c.  pag.  282. 

§.     12. 

Anno  forsan    1744.   Daviel  x),   simili   casu  coa- 
ctus ,    quo    Eremitae    cuidam    in    depressione  frag 
menla  plura  lentis  diffissae   in   cameram  oculi   ante 
riorem    ceciderant,    ad    exemplum    Petiti    corneam 
aperire  sese  determinavit  ad  inde  extrahendas  lenlis 
particulas  >  „ce  que  je  fis  en  portant  une  aiguille  de- 
mi-courbe  dans  cette  chambre,  faggrandis   la  pre 
miere  ouverture  de  la  cornee  avec  des  petits  ciseaux 
courbes,"  et  eifluxis  lentis  partibus  cum  sanguine  in 
oculi  cameram  efFuso,   aegroto  videndi  redditus   erat 
sensus.  —  „Le  cas  que  le   hazard  venait  de  me  pre- 
senter,     me   fit    prendre   la  resolution    de    ne    plus 
operer ,  qu7en  ouvrant  la  cornee  —  et  d'  aller  cher- 
cher    le    cristallin  dans   son  chaton,    pour  le  faire 
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passer  par  la  prunelle  clans  la  chambre  anleYieure, 
et  Je  tirer  en.su ite  de  1'  oeii."  2)  Plures  tum  usque 
ad  annum  1747  operationes  perfeeit  modo  dcpi-i- 
mendo,  modo  extrahendo.  Hoc  vero  tempore  me- 
thodum  suam  formavit  atque  excoluit  et  Academiae 
exposuit. 

*)  Sur  uue  nouvelle  me*thode  de  guerir  la  cataracte  par 
1'  extraction  du  Cristallin.  Par  M.  Daviel.  in  Me*- 
moires  de  1*  Academie  Royale  de  Ghirurgie.  Tome 
II.   a  Paris  1753.  pag  337  .  sqq. 

2)     1.  c.  pag.  346. 

§.      15. 

Davielum  ergo  verum  extractionis  celebramus 
iuventorem,  quum  ante  eum,  et  quid  revera  face- 
reut  nescirent,  et  Daviel  primus  fuerit,  qui  huius 
operationis   modum,    iure    methodum   dicendum  in,- 

venerit. 
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Caput  II. 

De  cultris  ceratotomis  inde  a  Davi- 
elo  usque  ad  Richterum  inventis. 
Ab  anno  1747  ad  annum  1770. 


§.    1. 

XJaviel  instrumenta  sua  ad  catarrhactae  extraclio- 
nem  inventa  ipse  hisce  demonstrat  verhis1):  „1.  Une 
aiguille  pointue,  tranchante,  et  demie  courbee , 
ayant  la  forme  d'une  lancette,  destinee  pour  faire 
la  premiere  ouverture.  (vid.  Tab.  nostr.  I.  f.  1. 
cultelli  curvaturam  indicat  f.  1.  b.)  2.  Une  aiguille 
mousse,  tranchante,  et  aussi  demie  courbee,  pour 
aggrandir  la  meme  ouverture.  (vid.  tab.  I.  f.  2.) 
5.  Deux  paires  de  ciseaux  courbes,  convexes  etc."  2) 
Quorum  usum  sic  praescribit  3 ) :  „Le  chirurgien 
prend  la  premiere  aiguille ,  la  plonge  dans  la  cham- 
bre  anterieure"  (in  medio  inferioris  corneae  hae- 
misphaerii  4)  „evitant  cependant  de  blesser  l'iris, 
et  la  porte  jusqu'  audessus  de  la  prunelle,  il  la  re- 
tire  ensuite  doucemenfpour  prendre  1'  aiguiJle  mous- 
se,  avec  laquelle  il  aggrandira  Pincision  commen- 
cee   en   portant  cette   aiguille  a   droite   et   a  gauche 
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pour  ouvrir  la  cornee  en  forine  de  croissant  suivant 
sa  rondeur.  Mais  comme  la  cornee  se  trouve  alors 
un  pcu  lache,  le  chirurgien  prend  les  ciseaux  con- 
vexes,  dont  il  introduira  la  branche  mousse  entre 
cetle  membrane  et  1'iris,  et  achevera  la  section 
tant  d' un  coto  que  de  1'autre,  afin  de  la  porter 
de  chaque  cote  un  peu  au  dessus  de  la  prunelle." 
Cui  autoris  descriptioni  Zacharias  Vogel  5)  haec 
addit:  „C)uodsi  igitur  quis  Davielianis  instrumen- 
tis  uti  velit,  sciat,  haec  secundum  oeuli  condi- 
tionem  seu  statum  praesentem  flectenda  esse9  si 
oplatus  successus  sperari  debet.  Itaque  imprimis 
habenda  cst  oculi  aegrotantis  ratio;  scilicet  utrum 
profundus  in  orbita  iaceat,  et  an  bulbus  oculi  pla- 
nus,  an  magis  aut  minus  concameratus  sit,  ac  pro- 
mineat;  dcin  utrum  a  latere,  an  directe,  mediove, 
magis  ant  minus  curvatus  sit,  ul  haec  instrumenta, 
llexibilitatis  dote  praedita,     ad    felicem   operationem 

quam  optime  formari  possint. Id  unicum  in  su^ 

pra  dictis  Commentariis  (i.  e.  C.  Academiae  chirur- 
gorum  Parisiensium)  1.  c.  valde  obscure,  vel  plane 
nullo   verbo    adtigerunt   auctores." 

x)    1.  c.  pag.  344. 

2)  Delineata  vid.  haecce  instrumeata  1.  c.  Pl.  XIX.  f, 
I  —  4.  Pellier  de  Quengsy,  Precis  ou  Gours  d'ope- 
rations  sur  la  chirurgie  des  yeux.  A  Paris  et  a 
Montpellier     1789.   90.     Tome    I.    Pl„  IX.    f.    1.    3, 

Heuermann   2C6$anMttna,  bcr  t>ornemjren    Gfytrurgtfdjen 
£pcratiotien    am     mcnjqjlidjen    (Sorper.     -ftoppcn&ajjfn 
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1754  —  57.  ISwenter  SSanb.  Tab.  VIII.  fig.  VIII, 
IX.  Perret,  1'  art  du  coutelier  expert  en  instruments 
de  chirurgie.  Seconde  Partie.  Premiere  section 
Paris  1772.  Pl.  CXVI.  Henkel  2Cb$anblung  »on 
djirurg.  ©perationen.  SBerltn  1770  —  1776.  <&L  i.[ 
tab.  I.  f.  2.  3.  Brambilla  Instrumentarium  Vien- 
nense  1780.    Tab.  XI.     f.  6.     «t    6.  B. 

»)     1.  c.  pag.  34,5. 

4)  Id  quod  e  Tab.  XIX.  fig.  i.  1.  c.  atque  ex  aliorum 
descriptionibus  elucet. 

*)  Vid.  Nova  Acta  physico-medica  Academiae  Caesareae 
Leopoldino  -  Carolinae  Naturae  curiosorum  exhiben- 
tia  ephemerides  sive  observationes,  historias  et  ex- 
perimenta  a  celeberrimis  Germaniae  et  exterarum 
regionum  viris  habita  et  communicata,  singulaii 
studio  collecta.  Tom.  tert.  Norimb.  1767»  Ob- 
serv.  XXII.  p.  65.  Z.  Vogel  de  operatione  Cataractae 
nova  per  extractionem  lentis  crystallinae  opacae  in- 
stituta. 


§♦      2. 

Aliam  Davieli  methodum,  nusquam  quantum, 
noverim  alibi  descriptam,  inveni  in  „Le  Blanc, 
precis  d>  operations  de  Chirurgie.  Tome  L  Paris 
1775."  qui  pag.  5o5.  sq.  sic :  „Mr.  Daviel,  sans 
doute  rebute  des  difficultes  et  de  la  longueur  de  son 
operation,  de  la  mulliplicite  des  instruments  dont 
il  se  servoit,  et  peut-elre  des  acciciens  qui  sui- 
voient  sa  premiere  melhode,  a  fait  un  Memoire  sur 
de  nouvelles  perfections ,  quil  avoit  ajoute  a  sa  me- 
thode.     Je  n'ai  pas  lu  ce  Memoire,    je   ne  ]e  crois 
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pas  imprime.  Voyez-en  1'extrait  dans  le  Mercure, 
Juillet  1762.  premier  volume.  I/auleur  trouve  la 
cause  des  accidens  subsequens  dans  la  section  faile 
en  bizeau.  Pour  l'evitcr,  il  falloit  renoncer  a  l'in- 
cision  demicirculaire ;  il  a  essaye  differens  moyens 
d'  ouvrir  la  corn6e,  et  la  methode  a.  laquelle  il  at- 
tribue  le  plus  grand  avantage,  et  a  laquelle  il  s'en 
tient  irrevocablement ,  consiste  a  se  servir  d'abord 
d'un  petit  bistouri  courbe  x)  ,  qu'il  tient  comme 
une  plume  a  ecrire,  et  le  tranchant  tourne  en  haut; 
il  porle  sa  poinle  das  la  partie  inferieure  de  la  cor- 
nec  transparente  du  cote  du  grand  angle,  a.  environ 
une  demi-Iigne  de  la  conjonctive.  Lorsque  la  pointe 
de  rinsUuuient  est  dans  la  chambre  anterieure,  il 
le  pousse  jusqu'au  bord  de  la  cornee,  du  cote  du 
petit  angle,  a  l'extremite  de  la  ligne  qui  couperait 
horisontalement  la  cornee  et  acheve  l'incision  qui 
decrit  une  ligne  oblique  par  une  coupe  netle  et  sans 
bizeau ;  il  divise  ensuite  la  cornee  superieurement 
par  une  seconde  coupe,  obliquement  du  petit  angle 
vers  lc  grand,  avec  des  ciseaux  mousses  dont  les 
lames  font  1111  angle  obtus  avec  les  branches.  De 
ccs  deux  incisions  il  resulte  un  lambeau  triangu- 
laire  de  la  cornee  transparente ,  dont  la  base  est  du 
cote  du  grand  angle." 

T)  Nonne  forsan  hicce  cultellus  ille  foret ,  queni  Pellier 
1.  c.  pl.  IX.  f.  9.  delineavit  hac  cutn  nota:  „c*est 
uii   peiit   couteau    oculaire   qui  servait   a  M.  Daviel 
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dans  quelques  cas  particuliers"  ?    idem  credo  queraj   'f 
Brambilla  1.  c.  Tah.  XI.  fig.  2.  quem  vid.  tab.  nostH 
I.  %.  3. 


§.    5. 

Nath.  Joseph.  Pallucci  libelli  „Methode  d'ab- 
battre  la  calaracte.  Paris  1762.  12."  *)  pag.  i5y 
primum  se  post  Davielum  nova  ad  catarrhactam  ex- 
thrahendam  invenisse  contendit  instrumenta  *.  „Avan 
que  Mr.  Vermale  eut  instruit  le  public  des  cum 
prodigieuses  faites  par  Mr.  Daviel  dans  le  Palatinal 
par  1'extraction,  qu'il  appelle  nouvelle  operation; 
je  m'y  elais  applique  depuis  long-tems.  On  peut 
s\en  assurer  entre  autres  par  la  sixieme  observation 
que  j'ai  donnee  dans  une  brochure,  imprimee  em 
1750.  (Histoire  de  1'operation  de  la  cataracte  faite 
a  six  Soldats  Invalides.  Paris,  1750.  12.  pag.  58.) " 
1.  c.  pag.  160.  dicit :  „J'ai  imagine*  une  aiguille 
d'une  espece  particuliere.  -  -  Je  1'introduis  par  le 
point  f  2)  et  lui  donne  une  direction  parallele  au 
plan  de  l'iris7  je  fais  sortir  la  pointe  par  le  point 
diametralement  oppose  a  celui  par  lequel  je  l'intro- 
duis.  Dans  le  meme  tems  que  je  pousse  raiguille, 
sans  interruption,  un  tranchant  qui  se  rencontre  a 
quelque  distance  de  la  pointe  et  dont  la  largueur 
augmente  insensiblement  en  rapprochant  du  manche, 
coupe  la  portion  de  la  cornee,  -  -  ce  tranchant 
^tant  dirige  obliquement  a  1' epaisseur  de  la  cornee 
et    etant  tourne   vers   la   partie  inferieure  de  1'oeil, 
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produit  unc  incfsion ,  qni  represenle  un  arc."  — 
Hocce  vero  in  libro  figuras  omisit  Pallucci.  Quam 
ob  rom  alii  eum  instrumenti  formam  nequaquam 
intellexisse  dixerunt,  alii  dubitaverunt  an  unquam 
fllud  ab  arfificc  confeclum  esset ,  (utramque  senten- 
tiam  fovebat  La  Faye  3)) ;  qua  quidem  de  re  certior 
facius  Pallucci  ipsum  instrumentum  ad  cel.  Morand, 
qui  in  conventu  Academicorum  ostenderet,  trans- 
misit,  et  tandem  anno  1765  idem  illud  exhibuit  ad- 
umbralum  libro  „Descriplio  novi  instrumenti  pro 
cura  cataractae  nuper  invcuti  ac  exhibiti  a  Nal.  Jos. 
Pallucci.  Vienn.  1765."    Cuius  pag.  56.  sq.    „Metho- 

doriun  ,  inquit,  Petili  et  Yvesii incommoda  dum 

anirno  revolvimus,  consultius  duximus  unico  solum- 
modo  instrumento  Corneae  seclionem  aggrediendam, 
cui  quidem  sententiae  plures  alii  annuere  periti  in 
arte  viri.  -  -  Indubie  igitur  primus  ipse  indicavi 
modum,  quo  unico  Instrumento  corneae  sectio  per- 
agi  debet.  (not.  Jam  anno  i75o.  extractionem  Pari- 
siis  institui.  Vid.  Histoire  de  V  operation  de  la  Ca- 
taracte.  etc.  pag.  58.)  Exin,  anno  nempe  1752 
Instrumeutum  pro  hac  ipsa  operatione.  et  modum 
adhibendi  descripsi.  Vid.  methode  d'  abaltre  la  Ca- 
taracle.  pag.  160. "  « —  Hoc  de  instrumenlo  Ens  *) 
dicit:  „Maxime  dubitandum  est,  an  ipse  Exp.  Pal- 
kicci  re  vera  invenerit,  cum  cel.  Henkel  5  )  idem 
illud  Exp.  Pctit  tribuit,  atque  alfirmat,  se  iuxta 
alios  Chirurgiae  studiosos,     a   Petito  hancce  metho- 
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dum    accepisse."      Delineatum    vid.    Tab.    nosti\   I; 
%  4.    «) 

r)  cf.  Diss.  cliirurgica  de  extractione  cataractae  ultra 
perficienda;  quam  pre  aggregatione  capessenda  pro-s 
ponebat  Gcorg.  Friedr.  Sigwart.  M.  D.  Tubing,; 
1752.  §.  XLL  vid.  Halleri  disp.  chir.  Tom.  II.  Disp. 
XLI.  pag.  207.  sqq. 

2)  Delineationem   vero ,    qua  punctum    hocce  incisionis 

designaret,  non  addidit  Pallucci. 

3)  Vid.  Mem.  de  l'Ac.  de  chir.  Tom.  II.  p.  566. 

*)  Historia  extractionis  Cataractae  quam  etc.  erudito- 
rum  examini  submittit  Sicco  Ens  Frisius.  Worcumi 
Frisiorum.  1803.  pag.  56. 

§)    tfbtyanWung  ber .  dfomtrg.   £)r>erattonen.    <St.  1.  p.  55. 

c)  Vid.  Pallucci  1.  c.  Tab.  adn.  Fig.  1.  Ens  1.  c.  Tab. 
II.  fig.  6. 


§•     4. 

Pallucci  1.  c*  pag.  44.  „animadvertimus ,  ait, 
inter  operationem,  quo  adhuc  tutius,  atque  com- 
modius  esset,  si  actu  immissionis  acus  a  lamina 
magis  distaret,  imo  si  haec  csset  ab  ipsa  acu  peni- 
tus  distincta,  ac  intra  manubrium  suscepta,  sive 
abscondita.  Ob  eiusmodi  igitur  rationes,  praeter 
alias  excogilavimus  instrumentum ,  quod  exhibet 
fig.  3."  (tab.  nostr.  II.  fig.  2.  *))  ,,quod  scilicet  con- 
stat  e  tribus  partibus  praecipuis:  Manubrio  (ibid. 
A.  nostr.  a.  2)),  Acu  (ibid.  d,  ubi  iuxta  laiiludi- 
nem  suam  repraesentatur ,  e  latere  vero  Fig.  4.  Pal- 
lucci,     nostra  f.    5.    3)    conspicua    est    litt.     d. )     et 


Lamina   (Pall.  fig.  7.    D.  D.  nostr.  fig.  6.  d.  d.  *)). 
Acus  non   rotunda   est,    sed    plana,     et   in    tota   sui 
colli    longitudiue    levigatissimo   sulco   cxcavata  ( vid. 
Pall.  fig.  5.  B.  nostr.  f.  2.  b.  5)).      Manubrium  con- 
ficitur   ex   cannula    argentea,     cui    interne    innecti- 
1    tur  altera  minor  cannula,    ad   continendum   collum, 
sive    caudam    laminae,      et    ea  parle,     quae    sulco 
Acui  impresso    respondet,     fissuram    habel   profun- 
dam    ex    qua    duo    plana,     slve    laminae   argenteae 
eriguntur   (  Pall.   f.  5.  et  4.  e.  nostr.  f.  2  et  5.  e.  6)) 
quas    inter  lamina  secans,     sive   cultellus  abscondi- 
tur.        Haec    aulem    laraina    secans    non   plus    fere 
densitatis  habet,    quam   ordinaria    Lanceola,     estque 
plano  -  convexa ,    eius  cauda  est  quadrilatera,   huius- 
que   extremo,    cochleae   ope   adiicitur    discus    (Pall. 
fig.    5   et  7.    f.    nostr.   2    et   6.  /.  7))    parvus,     cui 
inter  operationem    admovetur   digitus,     ut    cullellus 
c    vagina    prodeat.     (vid.     Pall.     1.    c.     pag.     45. 

m-)u  8) 

^)  Ens  1.  c.  Tab.  II.  fig.  7. 

*)  Ens  fig.  7.  a. 

3)  Ens  fig.  8.    d. 

*)  Ens  fig.  11.  d.  d. 

5)  Ens  fig.  7.  b. 

6)  Ens  fig.  7  et  8.  e. 
^)  Ens  fig.  7  et.  II.  f. 
*)  cf.  Ens  1.  c.  pag.  58. 

§.  r>. 

„Loco   huius    instrumenti    adhuc    aliud    excogi- 
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tavit  Pallucci,  sive  potius  illud  adhuc  mutavit  ita, 
ut  vel  acus  supprimeretur,  et  eius  loco  adiunge- 
retur  Specillum  sulcatum  ( Pall.  fig.  5.  nostr.  fig. 
4.  * )  ? )  vel  hocce  Specillum  tubulum  contineret, 
in  quo  abscondi  posset  (Pall.  fig.  6.  nostr  f.  5.  2) 
ubi  b.  est  cuspis  Acus,  quae  in  vagina  c  c.  abs- 
condi  potest,  f.  est  nodulus ,  qui  libere  movetur  ex 
puncto  a.  ad  punctum  g.)u  3) 

J)     Ens  Tab.  II.  fig.  9. 

2)  Ens  ibid.  fig.  10.} 

3)  cf.  Ens  1.  c.  pag.  59, 

§•    6. 
„Manu   dextra   prehenso    instrumento ,     retrapta 
vel   abscondita   lamina,     apicem   acus   admovebat  atl^ 
partem    inferiorem    corneae,     eumque   in   cameran 
anteriorem    blande  immitlebat,     curabalque,     nt  e 
opposita  parte   exiret.       Cornea  sic  traiecta  impedi- 

mento  est,     ne  oculus   moveatur. Digito  tum 

leviter  protruditur  secans  lamina,  eaque  dimidium 
corneae  inferius  resecatur.  -  -  -  Si  manus  illius, 
qui  operationem  instituit,  haud  satis  levis  atque  fir- 
ma  esset,  ut  ex  uno  ad  alterum  corneae  latus  tuto 
acum  immittere  possit,  suadet,  acum  dicto  modo 
supprimere ,  et  specillum  eius  loco  adiunctum  in- 
troducere  per  aperturam  lanceolae  ope  factam  in 
exteriori  corneae  parte,  idemque  ad  oppositum 
huius    latus    protrudere ,    ibique   firmum    continere  j 
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deinde  vero  lamiuam  prolrudere.  —  Si  vero  spe- 
cilluiH-  tubulum  contineat,  in  quo  acus  absconditur, 
slaliin,  ubi  spccillum  ad  oppositum  corneae  latus 
pervenerit,  acus  prolrudilur,  ut  ibi  cornca  pcr- 
forelur,    etc.    (vid.  Pall.  pag.  58.   sqq.)u  *) 

x)     cf.  Ens  1.  c.  pag.  60.  sqq. 


§•     7- 

Joanncs  Babtisla  Tfmrant  eodem  anno  quo 
Davicl  mclhodum  suam  Academiae  Chirurgorum 
Parisiensium  communicavit,  dissertatione  x)  quam 
suaiu  dicit  metliodum  descripsit  2) ,  sed  quae  de 
inslrurnentis  habet,  (exceplo  quod  Davieli  non  uta- 
tur  acu  secunda)  adeo  Davieli  sunt,  ut  Ens  3)  si- 
bi  videri  dicat ,  eum  huius  melhodum  descripsisse 
nomen  celando,  inventique  gloriam  sibi  vindicare 
voluisse. 

')  1.  c.  Quaestio  medico-  chirurgica,  quam  praes.  M. 
Anton.  de  Jussieu  tuebatur  Joan.  Bapt.  Thurant  sub 
hac  verhorum  serie ,  an  in  cataracta  potior  lentis 
crystallinae  extractio  'per  incisionem  in  cornea, 
quam  depressio  fper  acum.  Paris.  1752.  Halleri 
disputt.  chir.  Tom.  II.  Disp.  XXXVIII.  pag  165 
sqq. 

2)     1.  c.  pag.  4.    Haller.  pag.  169  sq. 

*)     1.  c.  pag.  15. 

§•     8. 
Renatus  Jacobus  Crescentius  Garejigeot ,  Armo- 
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rlcus,  „eodem  anno  methodum  suam  Academiae 
Regiae  chirurgicae  communicavit  x).  Lanceolato 
utebatur  cullello  ad  corneam  aperiundam,  forfice 
ad  aperturam  dilatandam  etc.  At  praeter  instru- 
mentorum  enumerationem  ab  ipso  Garengeot  ali- 
quid  sua  de  methodo  traditum  fuisse  ignoro,  neque 
de  ea  Academici  Parisini  pluribus  verbis  egerunt. 
Sed  Sabalier  *)  narrat,  Garengeotum  cultelli  ope 
partem  corneae  inferiorem  trausversim  perforasse, 
tum  forfice  utrinque  superiora  versus  linea  recta 
sed  oblique  ad  ambitura  corneae  inclinante  aperturam 
dilatasse,  ita  ut  resegraen  figuram  referret  quadri- 
lateram."     3 ) 

*)    Mem.   de  1»  Acad.  de  Chir.    Tom.  II.  p.  352. 

2)    1.  c.  Cefyr&utf)  fur  prafttfdfjc  SBunbdrste  u.  f.  m.   u&erf. 

».  Borges.    Z1).  3.  pag.  20. 
*)     cf.  et  Ens.  1.  c.  pag.  16. 

§•  9. 

Georg.  Friedr.  Sigwart  x),  nimia  quum  sibi 
videretur  instrumentorum  Davielanorum  quantitas, 
eius  melhodum  simpliciorem  se  reddidisse  dicit. 
„Instrumenta ,  inquit  2  ),  quae  ad  cataractam  nostra 
raethodo  extrahendam  requiruntur,  sunt  a.  Lan- 
ceola  myrtiformis  plano  -  convexa ,  ex  utrpque  la- 
tere  secans,  cuspidem  habens  tenuissimam  acutissi- 
mamque  ,  et  in  ea  qua  cum  manubrio  coniungitur, 
parte    paululum  incurvataj     b.  Specillum    sulcatum 
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(Gallis:  sonde  creuse)  ex  chalybe  confectum  ex- 
tremitate  gaudens  polita,  rotunda,  non  sulcata, 
sulco  praedita  paululum  profundiori,  et  in  margi- 
nibus  suis  bene  laevi  nec  inaequali ,  quod  denique 
manubrii  loco  volsellam  habet  non  dentatam.  scd 
planam;  c.  Forfex  brachia  habens  recta,  tenuia, 
iuxta  manubrium  incurvata,  et  quae  ad  extremita- 
tem  eorum  usque  eiusdem.  sunt  crassitiei  etc."  .Sed 
non  addidit  delineationem.  Eorum  usum  sic  de- 
scribit  3):  „In  medio  inferioris  hemisphaerii  cor- 
neae,   lineae    distantia    supra  marginem,  quo  cornea 

sclerolicae   iungitur,    lanceola apponatur   placi- 

deque  demittatur,  moxque  sursum  versusque  pu- 
pillae  cenlrum  uveam  inter  atque  corneam  directa 
altius  introducatur,  el  tandem  ista,  eadem  via  et 
dexteritate    reducta,    iterum    extrahatur.  -   -    Tum 

specillum   sulcatum   per   vulnusculum,     lanceola 

arte    factum ,     immittatur , atque    ita    nisu 

extremitatis  politae  contra  superficiem  corneae  in- 
ternam  modice  pressante  oculi  bulbus  figatur  ac  im- 
mobilis  reddatur.  Quo  facto  forfice,  specilli  sulco 
dirigenle,  unica  et  recta  incisione  a  vulneris  prio- 
ris  initio  usque  ad  finem  sulci  immissi  specilli  ape- 
riatur  cornea.  Eadem  cura  atque  directione  in  al- 
tero  corneae  latere  institualur  ipsius  incisio."  Tra- 
pezii  ergo  formam  praebere  debet  pars  corneae  re- 
secta.  —  „Lanceola  debet  esse  myrtifonnis  et  jnedio- 
diocriter  lata ,  ob  incisionis  facilitatem  debitamque 
quantitatem;     in  utraque  ipsius  superficie  plano-con- 


28 


vexa,  ob  corneae  et  uveae  aliqualem  remotionem 
ab  huius  instrumenti  cuspide;  acutissime  secatis, 
ob  resistentem  corneae,  difficile  pertundendae  cras- 
sitiem ;  incurvata,  ob  ipsius  versus  pupillam 
commodam  directionem."  4)  —  ,,Integrae  sae- 
pe  horae  spatium  ad  cataractae  extraclionem  rite 
instituendam  debet  impendi.  (!!)  Vidi  quidem 
Davielem  breviori  tempore  feliciter  ad  finem  per- 
duxisse  hanc  operationem.  Sed  hoc  non  ab  arti- 
fice,  verum  ab  aegro  eiusque  patientia  dependet. 
Nostra  corneae  incisio  brevissime  et  duabus  tantum 
sectionibus,  —  sine  mullo  temporis  dispendio  insti- 
tui  polest."  s) 

*)  1.  c.  Dissertatio  chirurgica  de  extractione  cataractae 
ultra  perficienda.  Tubing.  1753.  Halleri  disputt. 
chir.  Tom.  II.     Disp.  XLI.  pag.  207  s«j<j. 

2)  1.  c.  §.  61. 

3)  1.  c.  §.  62. 
*)  1.  c.  §.  68. 
5)  1.  c.  §.  93. 


§.      10. 

JLa  Faye,  chirurgus  Parisinus ,  anno  1703 
praelectione :  „Memoire  pour  servir  a  perfection- 
ner  la  nouvelle  Methode  de  faire  I'operation  de  la 
cataracte.  J)"  Academiae  Regiae  Parisinae  Chir- 
urgorum  instrumenta  proposuit  a  se  inventa,  iam 
iumo    1702    collegis    suis    demonstrata.   c)       „Quand 
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aux  instruments  de  Mr.  Daviel" ,  inquit,  „je  les 
trouve  tres  iugenieusement  imagines.  Leur  mulli- 
plicile  est  le  seul  tlefaut  que  j'y  apercois."  Quam 
ut  diminucret  instrumentorum,  hanc  ad  metho- 
dum  perficiendam  necessariam  multitudinem,  suum 
invenit  cultellum  omnino  alius  formae  (vid.  Tab. 
I.  fig.  5.  3))  quem  sic  describit  4)  :  „Cet  instru- 
ment  est  une  espcce  de  pelit  bistouri  fixe  dans  son 
manche ,  sa  lame  est  fort  mince,  un  peu  convexe 
sur  son  plat,  longue  de  20  a  21  lignes,  et  elle 
a  dcux  lignes  dans  sa  plus  grande  largeur.  II  est 
iranchant  d'un  seul  cote,  excepte  par  la  pointe  ou 
le  dos  1'est  aussi,  mais  seulement  d'environ  deux 
ligncs.  Cette  pointe  et  tout  le  tranchant  ont  la 
fincsse  de  la  pcinte  et  du  tranchant  d'une  lancette, 
pour  percer  plus  facilement  la  cornee  ,  et  la  lame 
est  en  tout  tres  mince  pour  passer  avec  moins  de 
resistance.  Le  tranchant  est  tres  fin  pour  cou- 
per  la  cornee  neltement;  la  lame  est  legere- 
ment  courbe  sur  son  plat,  pour  eloigner  la  pointe 
de  l'iris  en  traversant  la  chambre  anterieure."  5) 
,,Enlin  ce  bistouri  a  un  dos,  parceque  s'il  etait 
tranchant  des  deux  coles  dans  toute  son  etendue, 
il  pourrait  blesser  la  paupiere  superieure  pendant 
1'operalion.  Le  manche  de  cet  Instrument  est 
d'yvoire  ,  a  pans,  long  de  trois  pouces  neuf 
lignes,  sur  trois  lignes  de  diametre."  < —  „Je 
porte  la  pointe  sur  la  cornee  du  cote  du  pe- 
tit    angle    a    la    distauce     d'une    demie     ligae     ou 
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environ  de  la  sclerotique  \  et  vis  -  a  -  vis  la  pu- 
pille;  je  traverse  la  chambre  anterieure,  et  je 
perce  ensuite  la  cornee  une  seconde  fois  du  cotej 
oppose,  a  une  egale  distance  de  la  sclerotique; 
j'incline  un  peu  en  devant  le  tranchant  du 
bistouri,  que  je  glisse  doucement  en  long; 
j'acheve  ainsi  de  faire  a  la  partie  inferieure  de 
la  cornee  une  incision  en  forme  de  croissant^ 
en  biseau,  et  suffisammen  grande  pour  laisser 
sortir    le    cristallin."  6) 

*)  Vid.  Memoires  de  1'  Acad,  R.  de  Chigurgie,  Tom.  II. 
pag.  563.   *<&.' 

2)     cf.     Sabatier  1.  c. 

8)  Vid.  De  La  Faye  Instrumentarium  chirurgicum. 
Ed.  de  Siebold.  Virceb.  1800.  fol.  Pl.  IV.  fig.  24. 
Pellier  1.  c.  Pl.  X»  f.  I.  Perret  1.  c.  Pl.  116.  fv 
10.  Wenzel ,  Manuel  de  1'  oculiste  ou  diction- 
naire  ophthalmologique.       Pl.  I.    ff  V. 

♦)     1.  c.  pag.    565. 

s)  Curvaturam  hancce  vid,  fig.  10.  b.  Perret  1.  c.  PL 
116.  f.  12.  iuxta  cultellum  Tenon.  • 

*)    1.  c     pag.  568. 


§.    11. 

Poyet  eodem  anno  suum  Academiae  propo- 
suit  instrumentum  (vid.  Tab.  I.  fig.  6.  r ))  quod 
sic  describit  Pellier  2 ) :  „Cet  instrument  est  com- 
pose  d'une  lame  qui  a  la  figure  d'une  langue 
de     serpent;     elle     est     longue     de     deux     pouces, 
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et  large  de  deux  lignes,  et  tranchante  sur  les 
cotes  jusqu*  a  sa  parlic  moyenue,  elle  est  aussi 
percee  dans  son  epaisseur  et  a  peu  de  distance 
de  sa  pointe  d*  un  trou,  qui  recoit  un  fil.  Cette 
Jame  est  solidement  fixee  apres  un  manche  d'en- 
viron  deux  pouces  de  longueur.  -  -  On  porle 
1'instrument  arme  d'un  fil  horizonfalement  vers 
le  petit  angle  de  1'  oeil  dans  la  cornee  trans- 
parente,  a  une  demie  ligne  de  Ja  conjonctive. 
Parvenu  du  cote  du  grand  angle ,  1*  on  degage 
le  Jil  de  l'inslrument  avec  un  petit  crochet. 
Saisissant  ensuite  Jes  deux  bouts  du  fil,  on  forme 
une  anse,  qui,  soutenaut  le  globe  de  1'oeil, 
empeche  qu*  il  ne  suive  les  mouvements  alterna- 
tifs  que  l'on  est  oblige  de  faire  avec  1'instru- 
ment  pour  Ja  seclion  de  la  partie  inferieure  de 
la  cornee;  -  -  -  La  section  de  la  cornee  doit 
etre  environ  des  deux  tiers."  Quum  in  pri- 
mis  tentaminibus  factis  filum  hocce  operationem 
valde    impedire     viderit,   postea   omisit    Poyet.  3) 

^)  Delineatum  vid.  etiam  in :  La  Faye  instrumentar. 
etc.  Pl.  IV.  fig.  18.  Pellier  1.  c.  Pl.  XI.  Ni- 
mis  latum  in  Wenzel  manuel  etc.  Pl.  XX. 
XLII. 

2)    1.    c.     pag.     353. 

*)     cf.  Sabatier    1.    c. 

§•      12. 

S/iarpy     chirurgus      Londinensis,     fere     eodem 
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tempore  cullellum  a  se  inventum  Societati  Regiae 
Londineiisi  proposuit  dissertatione,  „read  at  the 
Royal  Society  in  London.  April  12.  1765»  x)': 
de  qua  sic  Wathen  2)  „From  the  date  of  this 
paper,  compared  with  those  of  the  French 
Academy,  it  appears,  that  Mr.  Sharp  was  prior 
to  Mr,  Garengeot,  or  any  other  French  Sur- 
geons,  in  his  essays  for  improving  Mr.  Daviel's 
mode  of  operating."  Sharp  Academiae  Parisiensi 
paulo  post  Poyetum  cultelli  sui  delineationem  mi- 
sit  3)  (vid.  Tab.  I.  fig.  7.)  Pellier  sic  eum  de- 
scribit  4):  J?Cet  Instrument  tend  egalement  a 
couper  la  cornee  transparente  d'un  seul  coup.  Sa 
lame  est  etroite,  tranchante  et  bien  aigue;  elle 
est  d'un  tranchant  emousse  sur  le  dos,  excepte 
a.  deux  lignes  de  sa  pointe  qui  est  tranchante. 
EUe  est  aussi  un  tant  soit  peu  courbe  d'un  cote, 
et  legerement  convexe  de  1'aulre.  Elle  est  montee 
siir  un  manche  long  de  quatre  pouces  environ." 
Omnis  eius  lamina  22  lineas  longitudine  aequat, 
sed  pars  eius  scindens  nonnisi  lin.  10;  latissimo 
loco  2x/a  lineas  non  superat;  manubrium  cras- 
sitie  5r/2    lineas   aequat.  5) 

1)  Vid.  Philosophic.   Transactions   Vol.  48.  pag.  161. 

2)  Wathen,     Dissertation   on   the    theory    and    cure    of  j 

the   Cataract,     in  which  the   practice  of   extraction 
is    supported  etc.     Lond.  1785»    pag.  62.  not.  f. 

3)  Vid.   Mem.    de    l'Acad.  de  Chir.   Tome  II.  Pl.  XXII^ 

fig.   2.  Pellier    1.    c.    Pl.    XXV.    iig.  1. 
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4)     1-  c'  Pag-  453- 

')    Vid.    De  Witt  23ergteid)ung  ber   t>erfd).  3Jcetf)oben   ben 

graucn   (Staar    auSjusteljen,  2te    2fufl.    ©tefien    1777 

pag*    88-     cf.  et  Sabatier  1.  c. 

§.    10. 

Josephus  Waruer  *)  „totam  catarrhactae  ex- 
tractionem  unico  tantum  instiumento  perfecit,  cul- 
tello  scilicet ,  qui  maxima  pro  parte  convenit  cum 
eo,  quo  uti  solent  chirurgi  in  iridotomia.  prae- 
terquam  quod  triplicem  latitudinem,  duplicem 
vero  crassitiem  eius  habeat.  Acics  huius  cultelli 
recta  procedit,  dorsum  incurvum  est  ( vid. 
Tal).  I.  fig.  b*.  2))  —  Cultellum  a  parte  anguli 
minoris  subilo  in  oculi  bulbum  immittit,  prope 
corneae  peripheriam,  et  iuxta  pupillae  centrum, 
dirigitque  illum  antrorsum  intra  iridem  et  cor- 
neam,  donec  apex  in  opposito  latere  egrediatur, 
et  hoc  modo  hemisphaerium  corneae  inferius, 
sueto    modo  ,     persecat."  3  ) 

*)     Cases     in     surgery,    with    remarks     by      J.     Warner 

F.  R,   S.  and  Surgeon  to    Guy's  Hospital.      Ed.  2da. 

Lond.  1754.  8.    pag.  34.     cf.  Ens  1.  c.     pag.  40. 
2)     Vid.     1.    c.    Tab.    adn.   fig.    I.     Ens    tab.    1.     fig.  17. 

Chandler,     treatlse    of  the    cataract.     Lond,     1775. 

Tab.  I.    f.  I. 
*)      Ens    1.    c.   pag.   40.    sq<{.        cf.     et    de   Witt.   1.    c. 

pag.  91. 

§.    lt 

Thomas      Young ,      chirurgus      Edinburgensis, 

5 
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anno    17^6    suam    agendi    methodum    publicavit    ii§ 
„Some   Observations  on  the   new  Method   of  curin 
the  Cataract,  by  extracting  the  Crystalline  Humour 
March   4.     1756."  l)       „The    operator  -   -   -  take 
the    small  Knife   (Plale   VII.    Fig.    S.Tab.  nostr.   I 
iig.  9.)  with  which  he  pierces  the  transparent  corne* 
at  the  external  augle  of  the  eye,  near  to  where  lli€ 
cornea  joins  with    the  sclerotica,   taking    great    care 
not   to    wound    the    iris.       Run  the  Knife  in   a  ho- 
rizontal     direction     across     the     anterior    chamber 
and    bring    it    out    about    the    same   distance    from 
the   white   of   the    eye,    as   where   it  entered;  then 
cut     that     part    of    the    cornea     which    lies    below 
the   two   orifices,     as  much    in  the  form  of  a   cres 
cent   as   possible,     this   makes    the    incision    larger, 
and    keeps    the   cicatrice   more   off  the    sight." 

J)  Vid  Essay's  and  observations ,  physical  and  lite- 
rary ,  Read  before  a  Society  in  Edinburgh ,  and 
published  by  them.  Volume  II.  Edinb.  1756.  Art, 
XXII.  pag.  324.  sqij. 


Jacobus  Renatus  le?wji  J)  cullello  utebatur 
de  quo  Perret  2):  c'est  celui  de  M.  de  la  Faye 
corrige ;  il  n  en  differe  qu'  en  ce  qu'  il  est  plus 
etroit  d'une  ligne,  et  plus  court  de  quatre,  pour 
se  mieux  proportionner  a  1'etendue  de  la  cham- 
bre    anterieure    de    l'oeil.        II    en   faut    un   pour 
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iij  chaque  oeil."      (V"id.   Perret    1.  c.   Pl.    116.   fig.    11. 

12.    Tab.  nostr.   I.   fig.    10.    10   b.  3))       „La   figure 

12.    (noslr.    10.   b. )     est     destinde    a    representer    la 

ttcourhure    sur    le    plat    tle    ces    deux    derniers    Bi- 

Iistouris     (de    La     Faye      et     de     Tenon);     on     en 

%  voit    aussi    que    l'cpafsseur     du    dos    ne    porte    pas 

plus   de    denii  -  ligne    dans   sa    plus  grande    epais- 

e  seur   pres    du    manche,      et     diminuant     insensible* 

ment    jusqir  a    sa   pointe    ou    elle    se    termine    par 

un    tranchaut     de    deux  lignes  de   long." 


x)  De  Cataracta  Theses  ex  Anatomia  et  Chirurgia , 
quas  praes.  Joann.  Baptist.  Androville  defendit  J. 
R.    Tenon.  Paris.  1757.   cf.  Ens  1.  c.  pag.  44. 

2)  1.  c.  pag.  362. 

3)  Pellier    PL  XII.  f.  2.  3. 


§.   16. 

Berenger  ( ut  Galli ,  aut  ut  alii,  v.  c.  Rich- 
ter,  nomen  eius  scribunt:  Beranger),  Ocularii 
Parisiensis  methodum  primus  evulgavit  Raph.  Be- 
nevent.  Sabatier,  qui  Parisiis  anno  1769  The- 
ses  edidit:  „De  variis  cataractam  extrahendi  mo- 
dis,  quas  defendit  Petr.  Dionysius  Martin  x )" 
Scalpellum  eius  leviter  incurvum  est,  pollicem 
longum,  uno  tantum  latere  secans;  sensim  sen- 
simque  latius  fit;  facie  altera  plana ,  altera  con- 
vexa.  (vid.  Tab.  I.  iig.  11.  2))  Richter  3)  de 
eo  sic:       „Beranger,     inquit,    cum  diametrum   cor- 
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neae  adultorum  iuniorumque  vix  differre,  et  ul 
plurimum  sex  lineas  aequare  observaret,  cum- 
que  in  operatione  plusquam  dimidium  corneae 
solvi  opus  non  sit,  fas  esse  putavit ,  cultello 
uti,  cuius  lamina,  in  loco  ubi  latissima  est, 
diarnetrum  dimidium  corneae ,  vel  quod  idem 
est,  tres  lineas  aequat.  Alque  talis  quidem  cul 
tellus  dum  cameram  anteriorem  ti/ansit,  ab  an- 
gulo  oculi  cxterno  internum  versus  dimidium 
corneae  solvit,  ut  ita  opus  non  sit,  retrahendo 
illum  angulum  externum  versus  sectionem  finire, 
et     effluendi     viam     humori      aqueo      ante    finitam 

corneae    sectionem    concedere." Huius   cul 

telli  pars  latissima  novein  lineas  a  cuspide  di- 
stat.  — ■  Priori  tempore  Berengerii  cullellus  cus- 
pide  gaudebat  elongata,  Perret  enim  4)  cuspide 
eum  delineavit  fere  2  lin.  longiore  ac  Richter, 
et  Peliier  5)  de  eo  dicit:  „11  a  une  pointe  si 
Jongue  qu>  elle  aboulit  de  l'autre  cole  de  la, 
cornee  avant  que  la  partie  la  plus  large  ne  soit 
adossee  vis  -  a  -  vis  la  prunelle.  -  -  On  pre- 
tend  que  M.  Beranger  quelqne  tems  avant  sa 
mort,     avoit    fait    diminuer     sa   poinle." 

J)     cf.     Ens  1.  c.  pag.  47, 

2)  Sabatier  1.  c.  fig.  C:  Aug.  Gottl.  Ricliter  Observa- 
tionum  chirurgicarum  fascic.  prim.,  contin»  de 
Cataractae  Extractione  Observationes.  Gotting. 
1770.    Tab.     adn.    fig.     C.     Brambilla     1.    c.     Tab. 
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X.    fig.     12.       Pellier     1.     c.     Pl.     XV.     f.    i.      Ent 
1.     c.     Tab.     I.     f.     2i.       Wenzcl  ,       manuel ,      Pl. 
III.     f.     VII. 
8)     I.     c.     Observatt.     chir. 

4)  1.    c.     Tab.     118- 

5)  pag-     369. 


§.    17. 

Arnemann  x)  dicit  cultrum  Berengcrianum 
emendasse  Rich ,  eique  in  latei e  plano  spinam 
dedisse     hebelem     triangularem. 

x)  Uebersicht  der  beruhmtesten  und  gebrauchlichsten 
chirurgischen  Instrumente  alterer  und  neuerer  Zei- 
ten.    Gott.     1796.    pag.     45. 

§.    18. 

Gerardus  ten  Haaf,  chirurgus  Roterodamen- 
;is  atque  Lithotomus  Delphensis  ■ )  cultello  ute- 
jatur  tenui  ,  octogcno  manubrio  instructo ,  (vid. 
Tab.  I.  fig.  12.  2)),  „caveat  autem  artifex,  mo- 
net  3),  ne  cuspidem  nimis  tenuem  eiformet,  quae 
ad  corneam  admola  facile  circumflecti  posset." 
-  -  Corneam  perforat  x/2  fere  lin.  a  sclero- 
lica  iuxta  pnpillae  diemelrum ,  et  altera  parte 
ieadem  »  a  sclerotica  distantia  evehit  cultellum,  do- 
ncc  apex  x/7  poll.  fuerit  egressus.  ,,Porro  culielli 
aciem  paululum  exfrorsum  movet,  ne  itis  laedalur; 
promovet  removelque  cullellumpaululum,  ac  persecat 
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ita    dimidiam   corneae  transparentis  partem  inferio- 
rem,  ut    sectio    semilunaris   in   ea    formetur."  4) 

*)  Korte  VerhandeJing  door  voorbeelden  gesterkt. 
nopens  de  nieuwe  wyze  om  de  Cataracta,  mel 
de  daar  door  veroorzaakte  blindheit  te  geneezen. 
door  middel  vau  het  Krystallyne  vocht  uil 
liet  Oog  te  neemen.  Rotterdam.  1761.  8*  cf 
Ens    pag.    49. 

2)  1.  c.  Tab.  adn.  Fig.  &  A.  Ens.  Tab.  IK 
fig.     2. 

3)  1.     c.    pag.    41.      cf.    Ens    pag.    50. 

4)  cf.    Ens    pag.    52. 

§•   19- 

Zacharias  Vogel  1762.  *)  scalpellum  descn- 
psit  suum  „quo  cornea  transparens  interscindi 
tur,"  (vid.  Tab.  1.  fig.  i3.  2))  quod  emenda- 
tionem  esse  dicit  domini  La  Faye  „illius  in 
strumenti,  quod  B.  Scharpius  invenit",  haud  pa 
rum  vero  a  La  Fayani  cullelli  forma  dijfert. 
„Huius  ensis  debet  esse  subtenuis,  et  uno  late 
paululum  convexus,  altero  concavus,  eiusque  longi- 
tudo  viginti  Jinearum,  et  latitudo  trium  linearum 
spatium  haud  excedat,  cuspis  autem  et  acies  lan- 
ceolae  in  totum  similis  sit,  necesse  est." 
„Immittebam  cuspidem  huius  ferramenti  in  tu- 
nicam  corneae  transparentis  loco  una  dimidia  di-H 
stante  a  sclerotica,  et  una  linea  altiori,  quam 
jnlerseclio  tunicae  corneae  transparentis  est  -  • 
*>   postquam   -   absque    laesione     super    totam     iri 
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dem      et     pupillam     convexo     cam    latere     cultelli 

in     directa     illa    linea,     qua    inlus     illum     iminisi, 

scilicet    loco     una    linca    climidia    distante     a    scle- 

l  rotica,     eiusque    acumen    dirigebam     anlerius,     quo 

ijl  corneam  transparentem   paulo  infra,     quatenus   eam 

Jliculiello     tenebani,      scilicet    linea     dimidia     a     sce- 

lerotica,     solerlissime     indicere    possem."   3)     „No- 

strum     scalpellum     sinistro    tantum     oculo     adcom- 

modatum      est,     et     sinistra     manu     in     operatione 

dextri      oculi     operatori     agendum      est.         Quare, 

quum     non     omnes      chirurgi,     licet     versatissimi, 

sint     ambidextri,     nec     B.     Scharpii     consilium     ab 

omnibus     probetur,      suadeo     ut     instrumenta     Viri 

clariss.     Daviel     quoque    ad   manus    sint,     quoniam 

in    operatione     tam     dextri     quam     sinistri      oculi, 

applicari,     et     dextra    pariter     ac      sinistra    manu, 

qua    scilicet     operator     praevaleat,     teneri    possunt. 

Scharpius    vero     consilium    dat    chirurgo,     qui    ca- 

taractam  oculi  dextri  per  divisionem  corneae  trans- 

parentis     extrahere     cogitat,     ut    post    tergum     ae- 

groti  se    vertat,     eiusque     caput    ventri    suo    adpo- 

nat,     tunc    palpebram     superiorem     manu     extollat 

isinistra,     et    ministro     inferiorem      aperire     iubeat. 

Cliirurgus     vero      cultellum,      quod     alias     sinistro 

oculo     adcoramodatum     est,     dextra    manu     teneat, 

,et     corneam    transparentem     discindat    cameramque 

,anteriorem    aperiat.       flis    absolutis    in    fronte     ae- 

groli    se    ponat     etc."     4) 
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*)  Vid.  Nova  acta  physico  -  medica  academiae  Cae 
sareae  Leopoldinae  -  Garolinae  naturae  curiosorum 
Tom.  III.  Norimb.  1767.  Obs.  XXII.  Zach 
Vogelii  de  operatione  Cataractae  nova ,  per  ex 
tractionem  lentis  crystallinae  opacae  instituta 
Lubeca  Halam  missa  d.  12.  Decembr.  1762 
pag.     82.     sqq. 

2)  1.     c.     Tab.    III.    fig.     2. 

3)  Vid.    1.     c.     pag.    87- 
*)    Vid.     1.    c.    pag.     83- 


§.  20. 
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Pellier,  chirurgus  Barleducensis ,  teste  de  lu 
Witt  z)  anno  1^64  suam  catarrhaclam  extra- 
hendi  methodum  Academiae  Chirurgicae  Parisiensi 
communicavit ,  quam  eius  filius  2 )  his  verbis 
exponit:  „Mr.  Pellier,  pere ,  maitre  en  Chir- 
urgie  et  Oculiste  pensionne  des  vilies  de  Bar- 
le  -  Duc,  et  de  Metz  etc. ,  eleve  de  Mr.  Da- 
viel,  apres  avoir  opere  assez  de  temps  par  la 
methode  de  son  maitre,  la  reclifia."  —  „11 
coupe  d*  un  seul  coup  la  cornee  en  forme  de 
croissant  avec  un  instrument  qui  sert  en  me- 
me  -  temps  a  iixer  le  globe  de  1'  oeil.  ( vid. 
Tab.  I.  fig.  i4.  3)  )  Sa  lame  a  environ 
deux  pouces  de  longueur,  sur  deux  lignes  dans 
sa  plus  grande  largeur.  Elle  eprouve  une  cour- 
bure,  qui  va  presque  vers  sa  pointe,  qui  est 
pour  ainsi  dire,  isolee.  Cette  pointe  est  mousse 
a.     l'endroit,     ou     elle     forme     une     espece     d'ar- 
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rete  ou  crochet  4) ;  c' est  par  son  lnoycn  qu'il 
arrete  1' oeil  tlans  ses  mouvements  alternalifs, 
]orsqu'elle  est  enlree  dans  la  cliambrc  antc- 
i  rieure.  Celte  lame  est  fixee  apres  un  mau- 
che  de  trois  ou  qualre  pouces  de  longueur. 
La  courbure  qu'  elle  essuie,  fait,  qu1  il  est  l)e- 
soiu  d' un  instrument  pour  cha(jue  oeil."  5) 
„11  penelre  avec  son  inslrument  dans  la  cham- 
bre  anterieure,  et  va  du  petit  au  grand  angle 
percer  la  cornee.  Lorqu' il  l'a  traversee  il  con- 
tinue  la  course  jusqu'  a  ce  qu'  elle  soit  en- 
tamee  des  deux  tiers  de  circuit  environ.  Si 
1' ocil  vient  a  remuer  dans  le  temps  qu'il  est 
daus  la  premiere  chambre  de  cet  organe,  ou 
qu'  il  a  perce  la  cornee  de  part  en  part ,  il 
1'arrete  avec  une  espece  de  cran  6) ,  qui  se  trouve 
apres  avoir  depasse  la  lance  '  de  son  instru- 
ment."     7) 

x)  In  Actis  Zeelandicis  Tom.  I.  pag.  Ic-6.  sqq.  ubi 
citatur  „Dissertation  sur  la  cataracte  par  Pcl- 
lier."     cf.    Ens     pag.     63. 

2)  Libri     saepius     citati     pag.     361.     sqq. 

3)  Pellier,     Pl.    XIV.    fig.     5. 

4)  Pellier     fig.     cit.     I.    nostr.     14.    *. 
«)    1.     c.     pag.     365. 
•)    fig.    5.    I.     nostr.    14  *. 
7)    1.     c.    pag.     365. 

§    21. 
Joannes     Baplista     de     Wenzel     teste    Delio    l) 
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hoc    temqore    cullello    utebatur    La    Faye;    de   qu<| 
vero   postea,     quum  de   omnibus   tractabimus  Wen 
zelii     inventis.     2 ) 

*)     cf.     Ens    1.    c.    pag.    64. 
2)    vid.    Gap.    III.    §.     25. 

§.  22. 

Colombier ,  dissertatione  „nova  de  suiTiisionc 
seu  Cataracta,  Oculi  Anatome  et  mechanismc 
loeupletata.  Paris.  1765."  x)  suam  evulgavit  ex- 
trahendi  methodum ,  sed  nullas  addidit  figu 
ras.  ,,Acum,  inquit,  myrtiformem  et  lanceolae 
similem  in  corneam  prope  eius  limbum  infe- 
riorem  et  medium  immittimus."  2)  „Si  mol 
lem  acquisiverit  aut  fluidam  crystallinus  natu- 
ram  (hunc  casum  frequentissimum  esse  con- 
tendit  Taylorus),  tunc  alia  opus  est  methodo: 
nam  in  hoc  casu,  cum  facile  cedat  materia 
mollis  aut  fluida,  et  per  exiguum  vulnus  trans- 
ire  possit ,  consueta  corneae  incisionis  dilatalio 
videtur  inutilis.  -  -  Cornea  in  limbo  inferiore 
et  medio  lanceola  iis  [quibus  utuntur  ad  abs- 
cessus  simili  perforanda  est;  dein  statim  eius- 
dern  instrumenti  apex  cursum  et  versus  pupil- 
lae  centrum  ad  capsulam  aperiendam  dirigi  de- 
bet;  si  hac  secta,  brevi  exeat  purulenta  ma- 
teria,  absoluta  est  -operatio  etc.  Hac  methodo, 
quam    a   paucis    mensibus    a   Tayloro    fcliciter  ad- 
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1  hibitam     vidimns,     vitatur      cicatricis      difFormitas, 
'  vix  a  suo  situ  dimovetur  corpus  vitreum  etc."   3) 

r)  vid.  Thesaurus  dissertationum  programmatumque 
etc.  quem  collegit  Ed.  Sandifort.  L.  B.  I778. 
4.     Vol.   II.     pag.    40I.    sqq. 

2)  Thesauri    cit.     pag.    430. 

3)  Thes.    cit.     pag.    434. 


§.  20. 


„Petr.  Victor  Coutouly,  Nosocomii  Parisini 
chirurgus  internus,  anno  1766,  praes.  Franc. 
Guilielm.  Le  Vacher,  Chir.  Schol.  pract.  Pro- 
fessore  Parisino,  de  Cataracta  ncva  ratione  ex- 
trahenda  Theses  defendit  l),  in  quibus  instru- 
menta  descripta  sunt,  huic  imprimis  scopo  ex- 
cognita,  ut  oculi  molus  quantumpote  mode-r. 
rari  possent.  Instrumenlum  primnm  est  hasta- 
tum,  4  vel  5  digitos  transversos  longum,  '  dua- 
bus  partibus  constans,  hasta  scilicet  vel  lancea 
proprie  sic  dicta,  et  manubrio.  Crassius  hastae 
extremum  adnectitur  manubrio,  et  ad  medium 
fere  corporis  recte  procedit,  latitudo  eius  est 
1  lin. ,  crassities  autem  J/2  lin.,  inde  alterum 
extremum  crassitie  atque  latitudine  sensim  mi- 
nuitur;  anteriora  versus  incurvatur,  et  mox  re- 
curvatur,  ita  ut  referat  in  cuspidem  desinens. 
—  Alterum  hastae  extremum  apex  dicitur,  con- 
slat    autem    ex    apice    proprie    ita    dicto    et    caule. 
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Caulis     iste    tenuis    est    applanalus,    rectus,     et    a 
angulo   in   quem   corpus   desinit,    ad  basin  fere  api 
cis     2     lin.     longus.       Apex     anceps     figuram     ha 
bet     triangularem,     allitudo     eius     est     5     lin. ,     la 
litudo      2     lin.      —     Secundum     instrumentum      es 
scalpellus,  priori   longitudine    aequalis,    ilidem  con 
stans  partibus   duabus,     manubrio    et  lamina.       La 
mina,      quoad     crassiliem     et     latitudinem,       etian 
praecedens     instrumentum     refert,     duplici    praele 
rea    curvatura    donata    est,    quarum    prima    antror 
sum    spectat,     altera    introrsum;     cuspis    valde    te 
nuis     est."  2)       „Manu    sinistra     ( si    dextro    oculc 
cataractam     extrahere    animus    est)     prehendit    in- 
strumentum    hastalum,     illudque    a    parte    exteriori 
atque     inferiori     in    corneam      propellit,      et,     cus- 
pide     tota    in     cameram     oculi     anteriorem     intro-1'J 
ducla,    caulem    premit   ad   angulum   externum  vul-ln 
neris;      deinde     scalpellum     per     hanc     aperturam,jjl' 
ad   ductum    instrumenti    hastati,    a    parle    eius    an-lj1 
teriori      inmittit,     et     dimidium     corneae     mferius 
semilunari    ductu    resecat.     Incisione   peracta,   prius 
instrumentum    ex    oculo    movetur ,     et    cultelli    ope 
capsula    lentis     transversim    aperitur."  3) 

J)     cf.    Sandifort    Geneeskundige    Bibl.    Vol.    IV.    P.  4. 
pag.     811.     sq.       cf.     Ens     pag.     72. 

2)  cf.    Ens    pag.    73.    Dissertationem     ipsam     adipisci 

non    potui ,      quam     ob     rem     etiam    instrumenta 
non     delineavi. 

3)  cf.     £ns     pag.     74. 
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§.    24. 

Fratrum  Granjean  (oculisles  du  Roi )  rae- 
ihodum     aimo     1766     primus     exposuit     Richter  *), 

i  descripsit  eliam  Le  Blanc,  2)  et  Pellier  3)  hisce 
verbis:  ,,Leur  methotle  est  la  correction  de 
celle     de    Daviel.        Llle     consiste     dans     une     es- 

npece  de  lance  piquante  et  tranchanle  des  deux 
cotcs.  (Vid.  Tab.  I.  iig.  i5.  4))  La  vcvge 
dvacier,  au  bout  de  laquelle  est  cette  lance, 
est     flexible     afin      tiu'  on     puisse      1'  ajuster      a    la 

oibrme  de  1'  oeil ,  c'  cst  a  tlire,  que  si  Toeii 
vsl  bien  convexe,  011  plie  la  verge  de  cet  in- 
strument  de  facon  que ,  quand  1'  operateur  a 
pris  son  point  d'  appui  sur  la  joue  du  malade, 
sa  poiute  repond  exactement  au  bas  de  la  cor- 
nee  ttansparente .  et  sa  partie  concave  regarde 
i'  horizon.  Cette  lame  ou  lance  ressemble  as- 
sez  a  un  as  de  pic.  Elle  est  soiidement  fixee 
pres  un  manche  de  trois  pouccs  et  demi 
environ.  Dans  le  cas  ou  la  section  de  la 
cornce  n'  oilrira  pas  un  assez  grand  passage 
•1  la  cataracte,  MM.  Granjean  1' aggrandissent 
a     la     faveur     d' un    petit     couteau     courbe,     et    a. 

,  poiute  mousse;  au  lieu  de  se  servir  des  ci- 
seaux     courbes     de     Mr.     Daviel.      *Avec     cet    in- 

;istrument  ils  penetrent  daus  la  cornee  transpa- 
rcnte  de  bas  en  haut  a  la  distance  d'une  de- 
mie     ligne     de     Li     conjonctive.        Entres     dans     la 
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chambre  anterieure  de  1'  oeil,  ils  montent  sonj 
instrument,  le  plus  liaut  qu'  ils  le  peuvent. 
ensuile  ils  aggrandissent  l'incision  tant  d'un  co- 
te  que  de  1'  autre ,  en  observant  de  couper 
celte  membrane  de  moitiers  ou  des  deux  tiers 
de     son     disque     et     en     forme     de    croissant." 

*)  Programma  Varias  Cataractam  extrahendi  metho- 
dos  succincte  exponens.  Gott.  1766.  §.  10.  pag, 
12.     sqq. 

2)  Pre^cis  d' opdrations  de  Chirurgie.  Paris  1775» 
Tome   I.     pag.     525.     sqq. 

3)  l     c.     pag.     357. 

4)  Pellier    Pl.    XIII.    fig.     1.    Le    Blanc    Pl.  IV.    fig. 

12.  13.    Ens    Tab.    III.     fig.     17.    18. 


§.     24. 

Olof  Acrel  x)  „pro  cataracta  extrahenda, 
modo  capsula  ipsa  non  opaca  evaserit  et  lens 
crystallina  iustam  duritiem  habeat,  unico  scalpelloj 
acquiescit,  quo  et  corneam  et  ipsam  capsulam  aperifc 
et  cuius  cuspide  ipsam  lentem  eximit."  Sed  huius 
scalpelli     non    inveni    delineationem. 

*)  Tal  om  Nodwandigheten  och  formanen  af  de 
chirurgiska  Handalagens  forkortande  i  utofningen, 
hallet  for  Kongl.  Vetenskaps  Academien,  vid 
Prasidii  nedlaggande,  den  15.  Julii  1767  aj 
Olof  Acrel.  Stockholm  1767.  8  maj.  p.  20.  cf. 
Comment.  de  reb.  in  Scientia  nat.  et  Med.; 
gest.     Vol.    XV.    pag.    424.      cf.     et    Natuur  -  en 
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Geneeskundige  Bibliotheek.  Bevattende  den  zaa- 
kelyken  inhoud  van  allc  Nieuwe  Werken ,  wel- 
ke,  in  de  Gcneeskunde  en  Natuurlyke  Histo- 
ria,  buiten  ons  Vaterland  nitkomen.  Door  Eduard 
Sandifort  M.  Dr.  Vyfde  Deel.  Ins  Gravenhage, 
1769.     pag.     131.     sqq. 


§.    26. 

Gudrin,  Nosocomii  Lugdunensis  „Hotel  Dieir' 
hirurgus,  anno  1769  iustrumentum  suum  de- 
icripsit  l)  atque  delineavit  2)  quod  vid.  Tab. 
lostr.  II.  fig.  7.  3)  Cuspis  c.  uni  corneae  la- 
eri,  et  lanceolae  cuspis  alteri  imponitur  ,.as- 
ez  pres  du  cercle  ciliaire,  un  peu  au  dessus 
l'une  ligne  qui  traverserait  1' oeil  dans  son  mi- 
ieu  4)"j  dum  comprimitur  instrmnentum  in  E. 
inculo  s.  d.  „CIiamier"  iunctum,  resecatur  cor- 
lea.  5)  Quo  de  instrumento  sic  Pellier  6) 
Je  crois  cet  instrument,  inquit,  le  moins  pro- 
>re  a  celle  operation  de  tou.5  ceux  qui  sont 
ecrits  dans  la  presente  deinonstration ,  c  est 
>our  celle  raison  que  je  me  garderai  bien, 
le    le     conseiller    a    aucune    personne    de    1-  art." 

l)  Traite*  sur  les  maladies  des  yeux  par  Mr.  Gue- 
rip  a  Lyon.  1769.  8.  pag.  380.  sq.  cf.  Ens 
pag.     96.     cf.     et    Pellicr    pag.     397. 

-)     1.     c.     fig.     T.     et    2. 

3)  Pellier  Pl.  XVIII.  fig.  I.  Wenzel  manuel  de 
1'oculiste  Pl.  XVII.  fig.  XLin.  Ens  Tab.  II. 
fig.    25.    26. 
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4)  Pellier    1.    c. 

5)  Ampliorem  demonstrationem   vid.  Ens    pag.  96.  sqcj 
«)    1.     c. 

§.     27. 

Liceat     mihi     hoc     loco     alia     huius  generi 

instrurnenta    sic    dicta    „Augenschnepper",  ( Gall. J 

Ophthalrnostates  )     dehinc    usque    fere    ad  nostrun 
tempus     inventa    demonstrare. 

x)     Secundum    Wenzel ,    Manuel    do     1' oculiste. 


§.  28. 

Idem  Guirin  anno  1785  Academiae  Regia<! 
Parisinae  aliud  instrumentum  exhibuit  x),  cuiu1 
anno  1790  Brunner  2)  primus  mentionem  feci 
adumbratione  illustratam  3)  (vid.  Tab.  II.  iig 
8.  8  h. ) ,  quod  sic  describit  Sabatier  4 ) :  „Ei 
ist  ein  Kasten,  2  Zoll  2  Linien  lang,  5  Li* 
nien  hoch.  Die  eine  seiner  breiten  Plattenl 
springt  an  ihrem  vordern  Ende  bis  10  Linien 
vor,  und  hat  eine  ungleiche  Breite  zwischen 
7  und  12  Linien.  Vorn  an  dieser  Platte  ist 
ein  Ring  (/)  unter  einem  rechten  Winkel  be- 
festigt,  dessen  ausserer  Durchmesser  7,  und  der 
innere  5  Linien  halt.  Die  Eine  Seite  dieses 
Rings ,  welche  auf  die  Hornhaut  gesetzt  wer- 
den    soll,     ist    concav,     und    hat    gegan    die    Milte 
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ihrer  Hohe  eineu  2  Linien  langen  Vorsprnng, 
nach  clem  innern  Augenwinkel  zu.  Auf  der 
entgegciigcsetzleii  breilern  Plalte  ( 1.  fig.  8  b.) 
ist  ein  Driicker  (m)  um  den  Stiel  der  Klinge 
zuruckzuhalten.  Dieser  Stiel  (b  fig.  8)  geht 
in  den  Kdrper  des  Kastens,  wo  er  der  Wir- 
kung  zweier  Federn  ausgesetzt  ist,  wovon  die 
rEine  (e)  ihn  zuriickhalt,  und  die  anderc  (c.  d.) 
lihn  noch  slarker  vorwarts  schnellt.  (Der  Stiel 
ist  nemlicli  (bei  b)  in  einem  Nieth  beweg- 
lich,  wo  er  an  daw  hinlern  Theil  anstosst, 
der  mit  der  Stellschraube  (g)  fester  (an  b) 
angedriickt  oder  etwas  zuriickgedreht  werden 
ikann. )  Die  Klinge  (a)  ist  unter  einem  rech- 
ten  Winkel  an  diesem  Stiele  befesligt,  und  geht 
-bis  hinter  den  Ring.  Nur  die  Spitze  der 
lanzettenfbrmigen  Klinge  ist  zweischneidig,  der 
Riicken  aber  stumpf  und  grade ,  die  Schneide 
nach  der  Riindung  der  Hornhaut  gewblbt,  und 
•die  hintere  Flache,  welche  am  Ringe  anliegt, 
etwas  erhaben.  Ist  das  Jnslrument  in  Ruhe, 
:so  ist  seiue  Spilze  hinter  dem  oben  erwalm- 
iten  Vorsprunge  verborgen.  Ist  es  aufgezogen, 
so  liegt  die  Klinge  auf  der  andern  Seite  des 
■Ringes  an  dem  breilern  Tlieile  <3er  untern 
Plalte  an.  Man  setzt  beim  Gebrauch  den  Ring 
auf  die  Hornhaut,  so  dass  dicse  aus  ihm  her- 
vorsteht,  driickt  mit  der  Spilze  des  Zeigefin- 
gers    den    Driicker     auf    der      obern     Plalte     nie- 
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der,      setzt     dadurch      die      Feder      m      Freihei   I  & 
and     die     Klinge     schuelit      vorwarts      und     macl 
dtn     Schnitt    id    die    Hornhaut    vom    aussern    zui 
innern     Augenwinkel."    —  5) 


J)  Vid.  Lassus  de  la  Medecine  opdratoire ,  ou  trai 
elementaire  des  operations  de  la  chirurgie.  PC 
ris.  an  3.  Tome  II.  pag.  30 .|.  cf.  Ens  paj 
204. 

*)  In  StiQUxi  #fr.  SStbl.  S5nb.  VIII.  ©t.  4.  paj 
683- 

3)  Tab.    adn.    I.  c.    vid.    et   Bell  £efyr&egriff  ber   SBunl 

civjnctfur.fr.      2Cue    fcem    (Snsttfdfoen    mtt    3ufdgen   I 
tfnmctfuncjcn.      Setpjtg     1787.    £*>.    V.    Tab.    X 

I.  2.  3.  Wenzel  manuel  de  1'  oculiste.  P 
XVI.  fig.  XLVI.  Ens  Tab.  IV.  fig.  14.  15.  | 
17.     quae     conveniunt     cum  fig.    3'  5«  2«  ct  .4-  Ta) 

II.  Lassns     Tom.    II.     1.    c. 

4)  1.    c.    Sefyr&ucf;    fur    praft.     SGSunbdrjte,     et    fere  ei* 

dem  verhis     Eell.     1.     c. 

5)  cf.    Wenzel     manuel,    pag.     508.     scf^ 


§•      29. 

Eckhold    hocco  instrumentum   emendavit.     Vi( 
Tab.     II.    fig.     9.     0 

J)    Bell    1.     c.     Tom.     V.     Tab.    X.     f.    4.       Ens     Tab< 
V.    fig.    2.      Descriptionem     vid.    Bell.    1.     c. 


§.    3o. 
Dumotu    fere     eodem     tempore     aliud      simile 
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tai   iristrumentum     invenit ,     quod     sic     describit     Saba- 

ticr    *):         >*Ein     langlicher     Kaslen,      4     Zoll     2 

;  Linien     lang,     6     Linien     breit,      3     Linien     lioch, 

woriu     der     Schaft    niit    seinera     Ringe     ( der    die 

Hornhaut    aufnehmen    soll)     und    der    Stiel,     avoi-- 

j  an  die  Klinge  feslsitzt  ,  wie  auch  die  Feder, 
,  welche  ilm  fortlreibt,  cingeschlossen  sind.  Die 
vordcre  PJalle  des  Kaslens  kann  aus-  und  ein- 
gescboben  werden ,  und  ist  mtt  einem  Driik- 
ker  versehen,  Dieser  Driicker  hat  eine  Fe- 
der,    fas.st   iu    eine    Oeffnung   ara   Stiel    der    Klinge 

■  uncl  halt  sie  so  lange  zuriick,  bis  raan  ihn 
'  niederdriickt.         Die     Feder     ist    spiralfdrmig     ge- 

T;  wunden  uncl  liegt  in  einem  Kasten  wie  einc 
Uhrfeder.       Der   Ring  und   die   schneidende   Klinge 

e;,sind  mit  dem  Kdrper  des  Inslruinenls  in  Ei- 
ner  Linie,  und  ragen  am  vordern  Ende,  wel- 
ches  dein  Kasten  der  Feder  entgegengcsetzt  ist, 
2  Zoll  lang  hervor.  Die  eine  Seite  des  Rin- 
ges,     welche     auf    die     Hornhaut    konimen     muss, 

,1  ist  ebenfalls  concav,  und  die  entgegengesetzte 
im  Umfange  zum  Theil  eingeschniUen,  um  die 
Spitze     der     Klinge     aufzunehmen.  —  Da    die    Di- 

U  mensionen  der  Hornhaut  nicht  gleich  sind,  so 
|  muss  man  Ringe  und  Klingen  von  verschiede- 
ner  Breite  haben.  und  es  ist  leicht  «ie  zu 
wcchseln.  —  Die  Anwendung  und  Wirkung  ist 
tyie  bei  den  vorigen."  < —  Parlium  huius  in- 
strumenti     delineationem    vid.     tab>     uostr.    II.     fig. 
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lo.  10.  b.  et  10.  c  a)  quae  sic  describit  D 
mours  3):  „La  lame  (fig.  10.  £.  4))  se  viss* 
a  la  tige  (fig.  10.  *));  celte  tige  ainsi  ac 
mee  est  introduile  dans  une  boile,  dont  ell 
est  chassee  par  la  vive  action  d'un  ressort  mi 
en  jeu  par  une  detente:  dans  son  rapide  pas 
sage     elle     glisse     sur     Tanneau     (fig.  10.  c.   6)).u 


J)    1.    c. 

2)  vid.    D^mours    traite*    dcs    maladies    des    yeux.    Pa 

ris     I8i8.     Tome    IV.     pl.     14.    fig.    11.    12.     13. 

3)  1.     c.     Tome  •  I.     page    326. 

4)  Demours     pl.     14.     fig.    12. 

5)  Demours    fig.     II. 

•)  Dernours  fig.  13»  Totum  instrumentnm  vid.  ibid 
Tome  IV.  pl.  64.  fig.  2.  auctum  triplici  ma- 
gnitudine,  qua  Demours  eo  utitur  ad  operanduii 
staphyloma     corneae. 


§•  5i. 

Becquet  „omnes  huius  instrumenti  partes  nir 
mis  mobiles  esse  autumans ,  huic  vitio  occur- 
rere  tentavit,  alque  effecit,  ut  simul  inservi- 
ret  palpebrae  superioris  elevationi ,  annulo  sci- 
licet  partem  quandam  semilunarem  superappo- 
suit  ad  paJpebram  sustentandam.  z)  Cuius  mu- 
tationis  Lassus  primus  descriplionem  delineatio- 
nibus  illuslratam  dedit  2).  Vid.  tab.  nostr.  II. 
fig.  11.  3)  lilt.  a  a  a  a.  indicant  capsulam,  in 
qua   ab  extremo   t    ad   punctum   p    elaler  conline- 


tur  inde  ad  s.  cauda  compleclitur ,  cui  lan- 
ceola  d  adnexa  est,  quaecjue  exlra  capsulam 
ad  gonspicua  cernilur  usque  ad  puuclum  c  La^ 
elbmina  b  cum  capsula  cohaerel,  et  habet  annu- 
miillnm  g,  cui  super  imposita  est  pars  semiluna- 
:  i-  ris  sive  aller  fere  anuulus  i\  terminatur  autem 
ista  in  exlremum  oblusum  b,  quo  impeditur, 
ne  angulus  oculi  inlernus  laedatur;  e  e  inser^ 
vil  ad  eaudam  lanceolae  retinendam  atque  sol- 
ij_  vendam."  4) 

l)  Pars  haecce  semilunaris  in  nostra  instrumenti 
Dumontiani  delineatione  etiam  adest,  quam  cl. 
Demours     illi    addidisse     videtur. 

*)     1.     c.     Tom.    II.     pag.    304.    sqcj.    Tab.     III.    %.  I. 

3)     cf.     Ens    1.     c.     Tah.     III.     fig.     I. 

♦)     cf.    Ens    pag.    21 7. 


§*      52. 

Qudritiy  „maitre  en  chirurgie  a  Bordeaux", 
aliud  tale  invenit  instrumentum  valde  composi- 
tum,  quaraobrem  equidem  neque  describere  ne- 
que    delineare     volui.   x) 

x)  Eius  formam  noscere  cupi^us  evolvat  librum 
saepissime  citatum  cl.  Pellier.  pag.  407.  Pl. 
XXII. 

§.    53. 
Alius    adhuc    generis     instrumenti     hisce     ver- 
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bis  mentionem  facit  de  Wenzel  l )  i  „11  vie 
d'etre  presente  ,  il  y  a  quelques  annees,  ai 
Lycee  un  nouvel  ophthalmostat,  construe  pa 
M.  Allard,  horloger,  auquel  l'auteur  a  donn» 
le  nom  de  Keratome ,  et  d' autres  celui  d< 
Cyclotome.  Cet  instrument  est  encore  un  oph- 
thalmostat  dont  la  partie  destinee  a  inciser  h 
cornee,  est  mise  en  action  par  un  fort  res- 
sort  de  montre.  -  •*  -»  La  lame  est  adaptet 
a  une  roue  de  cuivre  dentelee  et  tournante 
tenue  en  arret  par  une  bascule"  etc.  Sec 
nimis  longa  eius  foret  descriptio,  nimiumquc 
requireret    spatium    delineatio.  2) 

*)    1.    c.    Manuel    de    Poculiste.     pag.    512. 
*j     cf.     ergo     de     Wenzel      1.      c,      PL      XXIV.       iig 
XLVTII.    ct    descripiionem    vid.     ibid.     pag.     51SJ 

Huc    etiam    pertinent    instrumenta    inventa 
van    Wy    et    ab    Assalini^ 

§.54. 

Van  Wy  anno  1792  *)  instrumentum  de- 
scripsit  et  delineavit  a  phlebotomo  elastico  s. 
d,  „Aderlass~Schnepper"  nulla  parte  diversum, 
nisi  cultello  maiore,  cuius  cupis  anceps  est, 
dorsum  convexum,  oblusum  et  a  cuspide  us- 
que    ad    alterum   extremum    sensim   sensimque  cras- 
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j/us;      utrumque      Jalus      aliquo     moclo     convexum 

,  a^est,    ut    iu    sectioue    corneae  humoris    aequi    cfllu- 

vium     quautumpote     impediatur.       Vid.   tab.   iiostr. 

i,IL     fig.     12.  -) 

x)  Nieuwe  manier  van  Cataract  of  Staarsnyding, 
beneffens  Heel  -  en  Vroedkundige  Waarneemin- 
gen.  Arnhem.  1792.  8-  pag.  38«  Tab.  adn. 
fig.     1. 

2)    vid.     et     Ens    1.    c.     Tab.    IV.     fig.     33. 

ufe 

§.  55. 

Iclem  van  Wy  anno  1802  x)  aliud  descri^ 
psit  instrumentum,  „quo  iilud  imitatur  quo 
F.    H.    Gram    chir.    et  oculisla  Roterodamensis   ca- 

SiUaraclam  extrahebal.  Constat  e  cultello ,  cuius 
figura  aliquo  motlo  similis  est  ei  Berengerii  (vid. 
tab.  II.  fig.  i3.  a  a.  2)  et  e  manubrio  eburneo, 
coniformi  excavalo,  ita  interne  constructo,  ut 
cultellus,  quantumpote  per  aliud  instrumenUim 
(vid.  tab.  II.  fig.  16.  3)  intropressus  ,  atque 
relentus  (ita  se  habet  fig„  10.  4)  ,  elalerio  spi- 
rali,  in  mauubrio  condito,  soluto  (hoc  fit  pres- 
sione  condyli,  qui  ad  latus  manubrii  eminel, 
(vid.    fig.     i5.     i4.      lil.     cl.    5)     magna    vi    pro- 

1  silire    possit     ( vid.     fig.     i5.  6)u  7) 

*)     Geneeskundig     Magazyii     door     A.     van     Stipriaan 
Luiscius,     C.     G.    Ontyd,     M-    J.    Macquelyn     en 


56 


J.     Helceren.        Den    Haag.     I8o2.     8.    II.   Deel 
St.     pag.     I.     sqq.     cf.     Ens     pag.    241. 

3)  vid.     1.     c.     fig.    18.     cf.    Ens    fig.     II. 

4)  Ens    fig.    8. 

5)  vid.     1.     c.     Fig.     I.    ltt.    d.     cf.    Ens    fig.  8.    et   < 

lit.    d. 

6)  vid.    Ens     fig.     Io. 

7)  cf.     Ens     pag.     241.    sq. 


§.  36. 

Assalini    aliud     anno     1792   *)      descripsit     in 
strumentum;  2)     „constat    e     capsula,      cui    annu 
lus     aureus,      argenteus     vel      e     matre     perlarum 
confectus     adnectitur,     ad    oculi    bulbum     applican 
dus      circa      corneam,      atque     e     cultello     elateris 
ope     propellendo,     quo     cornea    resecaretur."  3)       Hxqi 
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J)     Discorso    sopra    un    nuovo    stromento    per    1'  estra- 
zione     della     catoratta.      Pavia.     I792.     8. 

2)  An    vero     delineaverit    1.     c. ,    nescio,     quia    ipsum 

adipisci     non     potui    libellum. 

3)  vid.      Rudolpli      Abraham     Schiferly     Ztyotettffypvcn  lf;: 

Jttfd&e  2l'bf)anblungen  uber  ben  grauen  (Staar.  ^e- 
na  unb  Cetpgtg.  1797.  pag.  67.  cf»  Ens  pag. 
215. 


§.     37. 

Pamard ,  chirurgi  Avenionensis  cultrum  (quem 
vid.  tab.  I.  fig.  16.  *))  sic  describit  Pellier  2) : 
„C' est    une    lance    emmanchee,     semblable    a  celle 
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d'  une  JanccKc  a  abccs,  mais  plus  longue  et 
plus  large;  elle  nc  coupe  que  d'  un  coU- ;  l'au- 
tre  est  u  n  tranchant  cmoussc.  II  scrt  a  in- 
ciser    la    cornee     d-iui     seul     coup." 

x)    Pellier     1.    c.    Pl.     XVII.    fig.     2. 

2)     1.     c.    pag.    393.    Pamardi     methodum     primus  ex- 

hibuit    Guerin     1.    c.     Traite    sur    lcs    maladies  des 

yeux.     Lyon     1769.     pag.    369.      cf.      Ens     pag.  78. 


§.    58. 


Gysbertus    de     Ifitt,     chirurgus     et     „obstetn- 

ator   f)u     Roterodamensis,    2)     anno     1769      suani 

risfevujgavit    methodum.        Cuiter    eius    latitudine    tres 

aequat     lineas.         ,.£>tc     <2pt|e     tft     fel;r    fetn     unb 

\m\\d)neib\Q ,    aber    nur    cjanj    Dome.   -   -    23on    ber 

Spifce    bt3    an    ben    33aud)     bcr   ©apneibe    mug    btc 

Rltncje    facl;te    gimel;men     bt£    auf    3     £tmen,    tamit 

*te    nid)t    511     "d")Itna,§    baud)i$    n>trb.        £>te    ©ptfcc 

"oU    t>on     bem    23aud)C    (vid.    tab.    I.    fig.     17.  3)) 

[i    2tmen    cntfcrnt    fetn;    btc   ^ltngc    mug    ctn    w* 

ticj     fcitrodrtS     gebogen     obcr    cjefrttmmt    fein    ( vid. 

ig.     17.  b.   *)),    bamtt    bte    <5pt£e    oon    bem    die- 

i^enbogen    abcjeiocnbet    voerbe.        £)te    nad>     wm    cjc= 

Jefjrtc   gtdcfec    mttg   ctn  roentcj    runbu'ct)    auSfallcn,   ba- 

ii  v\it,    roctl    btefc    $ldcbe    btc    (£rl;abenf;cit    bcr    $otn' 

):  rpaut    untcrjrufet,     bcr    <Sa;mtt     beffo     fdubcrcr    cjera^ 

i;  tye.        SBecjen    btefer    ^rummc     unb    tfbumbimcj    ber 
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gldcfye    mug    man    ber    Sftejfer^e»    jwet)    fjabcn;  - 

-  2>ie  ^linge  mttfj  fe^r  btmne  fein  tmb  nid)t  btf 
fer  al$  etne  ^albe  £inie  (fig.  17.  £.  5).  -  -  £)i 
Mncje,  welc&e  24  Stnien  lana,  tjr,  tjl  in  ein  fla 
cfye£  #eft  eincjefefct,  wetd)e§,  tim  bejto  gemdd)lic^e 
bamit    fyanbtfyieren    ju    fonnen,     3x/2    3o(I    lancj     ijt 

-  -  (£3  i(r  alfo  ba§  t>erbefferte  S3erena,erfd;e  SJfteffer."  6] 

1)  cf.    Ens     pag.     91. 

2)  vid.    Verhandelingen  uitgegeven    door    het     Genood 

schap  der  Wetenschappen  te  Vlissingen  J.  E 
pag.  1.  sqq'. :  Onderlinge  Vergelykingen  tusche: 
de  verschillende  manieren,  om  de  Staar  uit  t 
neemen,  door  Cysbert  de  Wiit.  Vid.  versior 
german.  sub  titulo :  SJergfetd.ur.g  fcer  tterfd).  Stte 
tfjcben,  ben  grauen  ©taar  auo^ujieljfn,  »on 
be  SEBttt.  ®te£en.  1775»  2te  #ufl*  1777» 
*)     de    Witt     tah.     adn.     fig.     IV.    Ens     tab.     II.    fy 

31. 

*)    de     Witt    ftg.    V.      Ens    fig.    22. 

5)     de    Witt    fig.    V. 

€)    vid.    1.    c.    vexs,    German.    pag.    115.    sq. 
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Caput     III. 

^De   cultris   ceratotomis  inde   a    Rich- 
Vtero    usque   ad    nostrum    tempus    in- 


ventis. 


ilM!  §•    i. 

t 

XJLugustus  Gottlicb  Bic/iter,  professor  Gottin- 
ggeusisj  anno  1770  cultelli  a  se  invcnti  descri- 
psit  formam  x)  atque  depiuxit.  (Vid.  Tab.  I. 
fig.  18.  2)  „Eius  lamina,  inquit,  1  x/2  pol- 
licem,  manubnum  vero,  ut  sub  operatione  dor- 
so  manus  firmiter  incumbat,  4  fere  pollices  lon- 
gitudine  aequat.  -  -  Locus  laminae  latissi- 
mus  tres  lineas  aequans  -  -  12  a  cuspide  li- 
neas  distat.  -  -  Utrumque  laminae  latus  pau- 
lulum  convexum  est.  Cuspis  ad  dimidiae  vel 
unius  lineac  longitudinem  anceps  est,  ut  sub 
prima  punctura  faciJe  penetret  corneam.  Dor- 
sum  cultelli  haud  scindat,  sed  obtusnm  sit;  non 
tamen  crassum  esse  debet,  sed  tenue  sit  ne 
sub  sectione  diducat  angulum  vulneris  corneae 
et    humori     aqueo      eflluendi     viam     paret.         Ne- 
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cesse  eiiam  est,  ut  dorsum  cultelli  reclum  si 
malum  enim  gibbosum  dorsum  habet  cullellu 
Scharpii,  Warneri  et  La  Fayi.  3)  -  -  Ut  cus 
pis  cultelli  eadem  qua  penelravit  cameram  an 
teriorem,  distantia  ab  albuginea  ex  illo  iterun 
emergat,  requiritur,  ut  lamina  cultelli  recla  sil 
neque  in  unum  vel  alterum  latus  incurvata 
ut    culter    L^    Fayi." 

*)  1.  c.  Observationum  chirurgicarum  fasciculus  pri 
mus ,  continens  de  Cataractae  Extractione  Ob 
servationes.     Gott.     1770. 

2)  1.     c.     Tab.    adn.     fig.     B. 

3)  Verum    enim    vero    1.    c.    fig.    B.     (nostr.    tab.    I 

f.  18.)»  sicut  in  Ricliteri  2Cb^anMung  »on  be 
2utSstef)una,  be§  grauen  ©taar§.  ©otttng.  1773 
tab.  adn.  fig.  B.  et  in  omnibus  Richteri  ope 
ribus  convexo  delineatus  est  dorso  eius  cultel 
lus.  Sola  tn  vemone  Anglica:  A  treatise  01 
ihe  [extraction  of  the  Cataract  by  Aug.  Gottl 
Richter.  Translated  from  the  German  with  1 
jplate  and  notes  by  the  Translator.  Lond.  1791' 
tab.  adn.  fig.  B.  recte  et  secundum  descripti 
nem  inveni  delineatum.  (  vid.  tab.  nostr.  I 
frg*  T9-)  Tum  etiam  forma  paululum  ab  hocct 
aliena  in  libello:  A  trealise  cn  the  extractior 
of  the  cataract  by  Frederick  Bischoff.  Lond* 
1793-  Tab.  III.  fig.  3.  (quam  vid.  tab.  nostf. 
I.  fig.  20.)  et  fere  eadem  forma  ([.  c.  En^ 
Tab.     III.    fig.     15. 


Richter    postea    cultelli    sui    laminam    elonga- 
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5 •  vit  (vicl.  Tab.  I.  fig.1  21.  J) ) ,  anno  cnim  1795 
i.  de  eo  dicit:  2)"  £>ie  £lino,e  tft  1%  bi$  2 
«  3o({  htng.  frtttger  barf  fte  ntd)t  fetn ,  fonjr  fann 
■"iman  t>ic  |>anb,  m  bcr  ntan  ba$  Sfteffer  fydlt, 
nstju  tfnfange  bcr  £)peratton  ntdr)t  fe(t  anf  bte  2Bana,e 
beS    «ftranfen    legen." 

')  vid.  S?td;tfr§  tfnfanflScjrunbc  ber  SBunbargnetfunfr, 
brittcr  S3anb.  @6tt.  1795.  Tab.  III.  %.  ,. 
Sed  et  hac  in  delineatione  contra  ipsius  re- 
gulam  convexum  cultello  est  dorsum ,  et  sic 
quoque  adhuc  instrumentorum  chirurgicorum 
opifices  Cottingenses  cultros  Richterianos  per- 
fecisse  ipse  vidi ,  hac  ergo  sub  forma  et  ego 
huncce     cultellum    delineare     coactus     fui. 

a)    1.     c.     pag.     27 J>. 


§.  5. 

Quas  ob  causas  cullellus  ad  catarrhactam 
xtrahendam  oplima  forma  praedilus  talis  esse 
tiideberet,  Observationum  chirurgicarum  fasciculo 
orimo  exposuit,  postea  vero  etiam  compendii 
'.  tui  Tom.  III.  pag.  270  sqq.,  quod  quum  o- 
)i  miiium  meorum  Lectorum  in  manibus  sit ,  hic 
ls!»3enuo    eas     exponere     inutile     credo. 

Et  quonam  modo  Richter  operalionem  per- 
icere  solitus  sit,  quum  iam  melhodus  sit  o- 
nnibus  chirurgis  usitata,  lalius  Iric  exponere 
1011  mihi    licebit. 

Compendii      Part.     III.      pag.     266.    proponit, 


■■r- 
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incisionem  iti  corneae  parte  superiori  iaciei 
cjam ,  sed  huncee  operandi  mocium  mox  ipi 
rciicit. 


§.    4. 

Lobsteinii)  qui  Argentorati  chirurgiam  prd 
fessus  est,  methodum,  primus  Joach.  Frei 
Henkel,  professor  Berolinensis  x)  anno  177C 
tum  anno  3772  Rosenthal  2)  et  anno  ljj 
Hellmann  3)  evulgaverunt  et  Henkel  *)  cul 
tellum  delineavit  (vid.  Tab.  I.  fig.  22.)  pe 
chirurgiae  studiosum  Zand  sibi  missum.  „Ma 
nubrium  4  poll. ,  lamina  iz/2  poll.  longa  el 
ab  apice  latitudo  sensim  sensimque  increscil 
donec  10  ab  eo  liu.  ad  maximam  pervener 
latitudinem,  quae  est  4  linearumj  dorsum  re 
ctum  est,  tenue  et  solummodo  per.  tres  ab  api 
ce  lineas  secans;  laminae  latus  quod  in  ope 
rando  antrorsum  spectat,  planum  est,  alterur 
convexum :  ad  apicem  maxime  conspicua  el  ™ 
ista  convexitas  ob  firmitatem,  eo  autem  lod 
ubi  latissimus  est  cultellus,  2/3  lin.  fere  suptf 
margines     eminet.  Ex     hacce     cultelli     convexf 

tate  patet  Lobstein  pro  singulo  oculo  alium  ad! 
hibuisse  cultellum.  —  Apicem  cultelli  paululun 
supra  pupillae  diametrum,  linea  fere  a  tunia 
albuginea  corneae  transparentis  immittebat,  etl 
dum    cultellum    per     oculi     cameram     anterioren 
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vehebat,     eius    aciem    paululum    anlrorsum    move- 
|  bat,     formabatque     ita     in    inferiori    corneae     parte 
Utctionem    seuiilunarem."  5) 


J)    1.    c.    2C&t)anbfung    ber    djtrurg.    JDpcvationen.    i  <St, 
SSevlin     1770.    pag.     61. 

2)  Examen    cjuarumdain    optimarum    cataractam    extra- 

hendi  metliodorum ,  imprirnis  Wenzelianae.  Prae- 
side  Jo.  Christ.  Andr.  Meyer  et  Respondente 
Henr.  Alex.  Rosenthal.  Gryphiswaldae,  1772. 
cf.  Stt$ttt<  d)ir.  SBt6X.  SSnb.  2.  <St.  2.  pag. 
187     scj. 

3)  £)er    graue    ©taar    unb    beffcn    £erau§ner)mung    ne&ft 

cintgen  £3eo&ad)ttmgcn  r>on  3or).  @a6p.  ^eltmann. 
Sfflagbeburg.     1774.     8.     pag.     155    et    J79- 

4)  1.     c.     %.     15.       vid.     et    Ens     Tab.     III.    fig.     4. 

5)  cf.    Ens     pag.     107     sqcr.        cf.    et   B,    Bell    1.    c. 


II 


{ 


IZ 


)J](         Pop4,     chirurgi    Parisiensis,     inslrumenta    pri- 

rD  taus    exhibuit   Hcnkel   J)     anno     1771,     tum    etiam 

(Pellier2).         Cullello     (vid.    Tab.    I.     flg.     23.    3) 

ja  utebatur   apice    dorsoque    obluso ;     lalera   eius    pau- 

^lulum    convexa     sunt;     manubrii    octogeni    alterum 

H  jextremum    terminalur  in  instrumenlum  lanceolalum 

al  )ene    secans,     quo    Cystitomi     loco    uiebalur.     Pri- 

mam   corneae    punctionem   apice    instrumenti    cuius- 

•lani    perfecit,    forcipi    similis  4) ,    quod   etiam   bul- 

firmando     inservit,      tum     ,,on     prend     le     bi- 

ilouri,     qui     est     a     tranchant     sur     sa     convexite, 
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le    passant    en    dessous   et   en   croix     sous   la   braa 
che     inferieure     de     la     cornee     en    fauchant."  5} 

*)    1,    c.    ZtyanblunQ    ber     cf)tr,    £)p,     <5t.    2.'    SBerlt 

2)  I.     c.     pag*     403. 

3)  Henkel    1.     c.     %     15.     16.      Pellier    1.    c.  pl.    X] 

fig.   4.      Perret    1.    c.    Pl.    H8.    fig.    8.      Ens   Tal 

nr.  %.  5. 

4)  Vid.     Pellier    Pl.     XX.    fig.     I. 

5)  Pellier     1.   c,        cf.   et    Ens     pag,     110. 


§.    6. 

Favier     (collegue     de     M.     Pope,      chirurgie: 
Aide  -  Major     aux    Invalides)     cultrum     Perret  x 
et   Pellier  2)     depinxerunt    (vid.    Tab.   I.    fig.  24 
de     quo     sic     Perret  3 )  :       „11     en     faut    un    pou 
cfyaque     oeil.        La     forme     de  •   ce     Keratinotom 
est     la     meme    de    celui    de    Beranger,     cependan 
elle     en     differe     en     ce     qu'elle     a     une     point 
allongee    en   forme    d'  aiguille ;    son    intenlion   etan 
de     fixer     1' oeii    de    cette    maniere;     cette     espeol 
d'aiguille     etant     longue     et    etroite,"    entre    facilej 
ment     dans    la     cornee:      ayant     pousse     outre,     i 
emmene     l'oeil    vers    l'angle    externe,     et     fait    1 
section     de    la     cornee     en     soutenant    la     positio 
de     1'oeil     avec     le     doigt    appuye     sur    le     glo 
de     1'oeil     vers     1'angle     interne.      L'autre    extr& 
mite    de     l'instrument    est    un    Kistitome     particu 
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La    fig.     11.    4)     (noslr.     fig.     24    b.  )     fait 

-<>ir  Mnstrument     de     cole;     on     peut     y     remar- 

Itler  toutes     les     epaisseurs     et    la     courbure." 

J)  I.     c.     Pl.     H8.     fig.    9    et     10. 

2)  1.     c.    Pl.     XIII. 

3)  et     iisdem     fere     verbis     Pellier     1.     c.     pag.     405. 

4)  I.     c. 


h 


Pinsef,     chirurgi     parisiemis,     cultellum     (vid. 

ib.    I.    fig.    25.)    delineavit   Perret   J ).,   cle    quo    sic: 

11     diifere    des    autres,     inquit,     en    ce    qu'  il    est 

;i(  roit,     plus    epais    du    double    et  plus   large   d' une 

gne    que     celui    de     M.     de     La     Fayc.         Entre 

2!  ^     dos    et    le    tranchant     011    voit    une    vive-arete 

101  |vid.     fig.     25    b.     2 )      -      -     deslinee     a     eloigner 

11  jiris.       II     en    faut    un    pour     chacque    oeil."   3) 
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*)     1.     c.     Pl.     116.     fig.     13. 

2)  ?•     FiS-     *4«     Perret. 

3)  Perret     1.     c. 

§•    8. 

Aliud  Pcrret  J)  alque  Pellier  2)  instrumen- 
im  depinxerunt  (vid.  tab.  I.  lig.  26.)  „ima- 
ne  par  des  Eldves  de  V  ecole  -  pratique  de 
aris.  Le  tranchant  commence  en  r. ,  et  con- 
uue  jusqu"  a  la  poinle,  le  dos  est  arrondi 
Q    pcu    de    loin    et     de    chaque   cote,     pour    for- 

5 
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mer    une    espece     de     vlve  -arrete,     mals     arr 
die     des     deux     coles    de    la    lame.       II    est    au; 
tout    droit    et   sans    courhure;    en    ce    cas    il    ri> 
faat     qu'     un     pour     operer      les     deux    yeux 
la    main     droite.         Pour     operer     l'oeil     droit, 
faut    se   Iplacer     derriere    le     malade     comme  po 
arracher     une     dent."   3) 

*)    Pl.     116.    fig.    15. 

2)  Pl.    XXV.    fig.    3. 

3)  Perret;     et    eisdem    verhis     Pellier    pag.     434. 


§•    9- 

Conti,  Italtis,  x)  „scalpello  utebatur  T/4  po 
lato,  longo  pollicem  et  3  lin.,  dorso  recto 
obtuso,  acie  rotunda,  fere  ut  est  scalpellu 
Berengerii,  cuspis  aulem  minus  acuta  erat.  Ir 
cidit  corneam  in  diametro  transverso  et  to 
scalpelli  lalitudine  perforat.  Simulac  scalpe 
lum  dimiserit  iu  oculi  cameram  anlerioreir 
usque  ad  lalissimam  eius  partem,  illud  retr 
hit,  et  sinit  aqueum  effluere  humorem.  Dei 
adhibet  forficem.  Oculum  siuistrum  a  pail 
anguli  minoris  secat,  dextrum  a  parle  angu 
maioris,     ita    ut    semper    dextra    manu    utatur." 

x)  Vid.  Jac.  van  der  Steege,  diss„  inaug.  de  su: 
fusionibus  oculorum  methodo  Wenzelii  et  Cor 
tii  extrahendis.  Groning.  1772»  pag.  14.  cf. 
pag.     111.     114.     sq. 

2)     Ens     pag,  1 114     scj. 
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§.  10. 

Joannes      Janin,      chirurgus     et      cphlhalmiater 

Lyonensis,     suis     in    operibus  x)    cle    methodo    sua 

nihil     distincti,    ncc    nisi    sparsim     edidit,    sed    in- 

tegram     descripsit    Le     Blanc     (secundum     Pellier, 

'J  „rrofesseur     d'Anatomie    a.    Orleans")  2);     nullam 

vero     invenire     potui     cuilelli     delineationem;      re- 

clum     erat,      longitudine     atque    lalitudine     lanceo- 

]ae     vulgaris,     uno     vero      tantum     latere     secans; 

mannbrio     instructum     quadrato.   3)        Corneae     in- 

cisionem     semper     a     canlho     oculi      externo     inci- 

^piebat,     1  liu.    ab  ambitu    corneae,     et    recta     ante 

pupillae      parlein     superiorem    linea,     cito     instru- 

I  menti    cuspide    partem    perforabat    corneae     angulo 

i^magno     vicinam ,     et      cultellum      inferiora     versus 

I  dirigendo     2/3     corneae     partes     resecabat.  4) 

(ol|  x)  Memoires  et  ohservations  ,  Anatomiques ,  Physio- 
logiques  et  Physiques,  sur  1' oeil  et  sur  lcs 
maladies  qui  attaquent  cet  Organe;  avec  un 
precis  des  -operalions  et  des  remedes,  qu'  on 
doit  pratiquer  pour  les  guerir.  A  L\on  et 
a     Paris.     1772.     8. 

2)  1.     c.     Tom.     I.     pag.     512.     sqq. 

3)  1.     c.     pag.     517. 

4)  1.     c.     pag.     519,       cf.     et     Ens     pag.      117     sqq. 

§.  11. 

Dnrand,  Maitre  en  ehirurgie  a  Chartres, 
anuo  3770  methodum  suam  desctipsit.  x)  Scal- 
pellitiu     eius     vid.     tab.     I.     fig.     27.    2)     Pellier  3) 
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de  eo  dicit:  „L'instrument,  que  met  en  usag 
M.  Durand,  pour  faire  d'un  seul  coup  la  se| 
clion  de  la  cornee,  consiste  dans  une  lancetti 
qui  presenle  une  legere  courbure  vers  sa  facj 
anterieure,  c'  est  a  dire  ,  depuis  sa  poinle  jusqi 
au  talon,  qui  n'est  point  trampe  ,  afin  qu' o 
soit  le  maitre  de  le  courber  a  la  volontt 
La  face  posterieure ,  c'  est  a  dire,  celle  qdl 
est  du  cote  de  l'iris  quand  011  opere,  est  con 
sequamment  convexe  depuis  le  talon  jusqu' 
la  poinie,  et  son  milieu  J.'est  aussi  d' un  tranj 
chant  a  l'autre.  Celle  lame  s'adapte  apres  u 
manche,  fait  a  pans,  et  long  de  quatre  poufc 
ces,  a  la  faveur  d'une  soie.  — ~  Cet  instrumenHi[ 
suffit  seul  pour  operer  les  deux  yeux."  CuH|| 
addit  Durand  *):  „Je  plonge  1' instrument  danjHjfJi 
la  cornee,  a  une  demi-ligne  de  la  conjon-Ui 
ctive  et  au  dela  du  poiut  cl'  une  ligne  verti- 
cale,  qui  couperait  l'oeil  en  deux  parties  ega- 
]es,  je  le  pousse  et  le  fais  penetrer  dans  L 
chambre  anterieure,  et  fais  sortir  sa  poinle  dij 
cote  du  petit  angle  5  la  pointe  sortie,  je  fai;| 
la  section  inferieure,  comme  on  le  fait  ave<| 
le  bistouri  de  M.  de  La  Faye,  evilant  de  L 
terminer  en  languelte.  Si  c'est  1' oeil  droit 
qu'on  veut  operer,  011  tient  P  inslrument  de  h 
main     gauche     etc."   5) 


1)  1.  c.     Le    Blanc    precis     d' operations.    pag.  501  sqq. 

2)  Le     Blanc.     Tab.    I.     fig.     4.       Pellier    Tab.     XlX.i 


»)     pag.    401. 

3E  4)      1.      C.      509. 

,j|(  s)     cf.     et    Ens     pag.     126     sq. 
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Franc.  Siegerist ,  ophlhalmiater  publicus  Grae- 
llt(cii  111  Stirio,  aimo  1777  mslnmienla  invenit 
!csua.         Quorum      vero      aecuratam       tlescriplionem 

ntquc  clelineationem  evulgavit  auno   178-'.   J)     „Dor- 

mm  cuitelli  eius,    dicli   (25 t aa niab e Im cf fcr   (vid. 

ab.  I.  iig.  28.  2)  rcctum  ct  oblusum  in  an- 
u'[eviore    parte    acu    rotunda     instruclum    csl,     4  lin. 

onga ,     quarum     iT/2     lin.     iu    apiccm     acutum    ab- 

:unt.  CultclJus  a  Joco,  ubi  acics  eius  incipit, 
11  atitudine     crescit,     donec     3/4    fere    poll.    ab    aciei 

nilio,  ad  maximam  pervenerit  iatitudiuein,  quae 
oa"hst     5     linearum;     latus     utrumque     cultelli    pauJu- 

'iiiii     est     convexum. Cultelli     apicc,     loco     so- 

?a'ito,     corneam      perforat     transparentein ,     et     qui- 

in     directione,      quae     per      mediam     vcJuti 

Wfrupillam     sesc     cxlenderet,      usque     dum     crassissi- 

na    acus    pars    corneam    penetraveiil.       Dein    acus 

ve  picem  pupillae   immillit,    aperitque    capsulam    len- 

'  is     duabus     vel     tribus     puncluris,     rctraJiit     porro 

cum  ac  veliit  per  oculi  cameram  anteriorem 
"  isque    ad    locum    ubi    opposito     latere    egredi    de- 

iet.  SimuJac  acus  ad  Iiunc  locum  pervenerit, 
...  negerist  manum  suam  pauJulum  versus  aegri 
II  uircm     movet,     ut     apex     eo,     quo    egredi     debet, 


loco  melius  sistl  possit ,  et  hoc  facto  dirigi 
cullelli  aciem  versus  inferiorem  corneae  mar- 
ginem;  applicat  praelerea  eo  loco,  quo  acu 
apex  egredi  debet ,  curvaturam  Antitlienaris  (in- 
strumenti  sui  dicti  ©egenfyatter)  alque  suprr 
eam  corneam  perfodit.  3)  Hocce  Antithenarc 
efficit  Siegerist,  ne  m  egressu  apicis  cultelli 
oculi  bulbus  nimis  versus  canllmm  internum  mo- 
veatur.  —  Simulac  ctillelli  acies  aperluram,  al 
acu  factam,  penetraverit,  aufertur  Antithenar,  - 
-  et  sectio  in  infcriore  corneae  parle  absol 
vitur." 

x)  33efd)ret6ttng.  unb  SrHdrung  fces  ©taarnabcrmcfferi 
unb  ©egenl)atterg.  SQBten  unb  ($rd$.  1782,  8 
Pag«  53*  s^«  Tab.  acln.  fig,  I.  III.  IV.  Oucn 
quum  adipisci  non  potuerirn  libellum,  en  eiu 
descriptionem,  ex  eo  excerptam ,  in  saepius  ci 
tata     dissertatione     Ens     pag.     146.     sqq. 

2)  Siegerist     tab.     adn.     fig.  I.    Ens     Tab.  III.     fig.  29 

3)  vid.    1.     c.     pag.     40  sqq.       Tab.     adn.     fig.  III.  IV 

Ens     Tab.    III.    fig.    37. 

§.    i5. 

Casa  amata,  Ilalus,  ophthalmiater  peregri 
nalor  Lipsiae  anno  j  779  perfecit  operationes 
de  quo  sic  narrat  Feller  x):  „Mense  IVIajc 
anni  post  septuagesimum  noni  Lipsiam  verij 
Ophlhalmiater  Casa  amala,  qui  Italum  et  Pa 
tavinum     Doctorem     se     profilebatur.     -     -     Uteba- 


ri:  tur  cultello  dclineato  Tab.  I.  fig.  29.  a).  -  - 
it Culter    Berengeriano     quidcm     utcumque      similis, 

concavam  alque  gibheram  «uperficiem  monslrat, 
11  quarum  haec  inlcr  operandum  iritlem  a  scal- 
iprjjpelli     acie     removere,       illa,      opcranti      adversa, 

nquoso     oculi    latici    cflluxum    conccdcrc     debet.  3j 

('  issitieni  dissecla  ^upcrGcies  fig.  29  b.  4)  di- 
:. -sliucta     exhibet.    -   -    Geminis     huius    generis     cul- 

tris  opus  chirurgo  esse,  ex  descriptione  quis- 
,^jque     intelligit." 

x)    De    Metliodis      suffusionem      oculorum     curandi      a 
Casaamata     et    Simone    cultis.    Lips.    1782.     8-    pag. 

I.  9-  «ra- 

2)  Fellcr    Tab.     adn.     fig.     2. 

3)  111.    Himly    cultellum     mihi    praebuit    delineandum, 

Lipsia  ut  credo,  sibi  missum ,  quo  ipse  Casa 
amata  plurimas  perfecerat  operationes ,  earum- 
dem  dimensionum  ac  quos  Fellcr  delineavit , 
sed  hac  superficie  egenteni  concava  j  utraque 
enim     superficies    paululum     convexa     erat. 

4)  Fcller    fig.    2.    lit,  b  *. 


„Sirnon,     Gallus  J)     anno     1777     Lipsiam     ve- 

niebat,  et  paulo  post  ccu  hhiyo^oftov  Qa.vT&sn& 
;j  evanescebat.        Cullello     Tab.     I.     fig.    5o.  2)     ma- 

1111    titubante    sectionem     perfecit    fere  parabolicam. 

-  -  Cullellus  ulramquc  superficiem  coucavam 
,   dorsuniquo    paullo    crassius     habet.       Laminac    dis- 

scctae     superficiem"   vid,    Tab.  I.     fig.  5o  b.   3).  4). 
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*)    Sic     1.     c.    pag.     18    pergit     Feller. 

2)  Feller    fig.     5. 

3)  1.     c.     fig.    5  b*. 

4)  Libro      „Manuel      de      1'ocuhste      ou      dictionnairj 
opbtbalmologique  par  M.    de  Wenzel.     Paris.  1808. 
Pl.     III.     fig.     IX.      cultrum     vidi     sculptum     peij 
magnum      sub      titulo      ,,Bistouri     de   Casaamata" 
forma    vero     est    cultelli  ^imonis,     sed  plus    quai 
duplo     maior;      sic      etiam      eiusd.      Tab.      fig. 
cultrum    nomine     „Bistouri     de     Simon"     Casaamaj 
tae     praebentem     formam     cultelli  ,     sed     et     liunj 
fere     triplo     maiorem     et      omnibus     dimensionibuj 
pessime    delineatum.       Similis     error    postea    nobi 
commemorandus     erit.    §.  34.  not.  7. 


§.    i5. 


Christian.  Ludov.  Mursinna,  Professor  Bero-Bl 
linensis ,  Militum  Borussorum  chirurgus  gcnera«A 
lis ,  quo  adhuc  utilur  cullellum  iam  ante  an-Bd 
num  1782  invenerat  T).  Vid.  tab.  I.  fig.  5i. 
„£)a  dlifytitZ  erjleS  5D?cffer  ctwaS  ^u  brett  tt)ar,|n 
inquit  3),  unb  t>on  ber  <2pt|3e  ju  fdjnell  an  SBteiU 
gunafym ,  fo  fyabe  id)  ba§  aba,ednbert,  unb  meii 
Sfteffer ,  ba$  ttbrtcjenS  a,an$  nacfy  bcm  fetntgen 
formt  tjt,  im  (§an%m  etroaS  fcfymdler  gemacp.j 
£>abttrcl)  mmrnt  aufy  bte  <3pt£e  aUmatjtia,  in  b( 
S5rette  jit,  be^roegen  eS  Ietd>ter  m  bte  ^ornfyaut 
em=  tmb  au§a,efttf)rt  roerben  lann,  ol;ne  i>a$  bt( 
rodfjnajte  gettdfjtia^ett ,  roemt  ba$  Sftejfcr  nttr  aktc^ 
majn      ttnb    fd)nell    bttrd^efufjrt    rotrb  ,    attSfliegt." 


7.' 


x)  Forsan  quoque  descriptum  delineaverat  in  suis 
„3tteri$inifa)  *  (Sf;iiut\ji[d)e  a5eobad)tunflon.  83eru'n. 
I782»u  quas  inspicicndi  non  mihi  iuit  occasio. 
Vid.  et  Ehrlich  Ct)ir.  S5coliari;tuno,en.  Bcfyjtg 
1795.  8-  pag.  36.  not.     cf.  En.s  pag.  142. 

2)  Vid.  3oumal  ffit  bie  Chiriirrfe,  Jftjrteffttnke  ttnb 
©cburtj^iilfe  oon  Gifyriftian  8ub»ig  SKocfitma.  Gr^ 
ftetr  -ffianb.  SBerlin  1801.  Tah.  adn.  fig.  T.  Pig. 
nostra  3'»  "ohis  cst  ex  instrumentorum  ophthalm- 
iatricorum  collectione  in  Theatro  Anatomico 
Berolinensi ;  sicut  et  alter  cultellus  fig.  32.  paulo 
brcvior,  quo,  ut  credo,  postea  saepius  opera- 
tionem     perfecit    Mursinna. 

3)  1.    c.    Sournal    S3nb.    1,    pag.    167. 

§.  16. 

Guil.     Butter  x)      unicum     aclhibet     instrumen- 

tum  cultello  alque  i)olsella  compositum.  „Vol- 
.  sella     adncctitur    tubo    cylindriformi,     qui     caudam 

:ullelli  continet  et  elaterem,  spirali  duclu  con- 
i  -volutum,  quo  cullellus  intra  volsellae  laminas 
:  retrahi  possit  et  abscondi.  Cultelli  lamina  bre- 
divissinia    est,     vix     4    lin.     longa,     et    5    lata,     lan- 

rrolae   maioris    cuspidem    quam    maxime    referens; 

abi  desinit  haecce  cuspis ,  ab  ulraque  parle 
i]i  parvae     dantur     eminentiae ,     ct     inde     per     8    lin. 

mguslipr     fit    haecce    inslrumenti    pars,     iterumque 

oaulo    latio-     evadit,     donec     in     caudam     quadri- 

:  latcram     disinit,       cuius     extremum     cochleam     lia- 

Tota     iustrumenti     longituilo     est      5     poll. 

•  (Vid.     tab.    II.     fig.    17  a  b  c  ch  2);     fig.    17    a.   3) 

instrumenlum    iolum     refert,     lanceola    inler    vol- 
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sellam  ahscondita ;  f.  ij  b.  4)  elaterem  exhihet 
f.  17  <?.  5)  cullellum;  el  f.  17  J.  *)  totum  ifl 
rum  est  instrumenlum ',  cultelli  apice  exterion 
versus  e  volsella  prominente. )  -  -  -  Instrument 
lanceola  e  vaginula  quantumpote  protracta  (fig 
17  d.  6))  volsella  prehenditur  ita,  ut  illa  intej 
huius  extrema  iirmiter  retineri  possit,  nequi 
resilire  valeat,  et  momento  quo  aeger  nasum  vcr1 
sus  respiccre  debet,  cuspis  per  tunicam  ocul 
scleroticam  Jh  poll.  fere  a  cornea  distanli; 
parte  inferiori,  iridi  parallela,  introducitur  a( 
eminentias  usque  laterales.  Aperta  nunc  vol 
sella  cultellus  sibi  relinquitur,  ut  elaleris  op< 
l-etrahatur  (iig.  17  a.  3)),  quo  faclo  claudituj 
iterum  volsella  et  versus  cameram  oculi  poslerio 
rem  promovelur,  usque  dum,  retro  pupillam 
iridem  inler  atque'  calaractam  conspici  possin 
eius  exlrema.  —  Paululum  deinde  retrahitur  iu- 
strumentum,  donee  marginem  cataractae  tangai 
et,  volsella  altera  vice  aperta,  prudenter  ifl 
dirigilur,  ut  lentem  prehendere  possit  operator 
et     per     factam     aperluram     educere."   7) 

J)  An  improved  method  of  opening  the  tempora" 
artery  ,  also  a  new  proposal  for  extracting  thc 
Cataract.  Lond.  1783.  8.  pag.  195  —  202.  cf 
Ens  pag.  I49  sqq.  Ipsum  enim  librum  adipi 
scendi     non     mihi    fuit    occasio. 

2 )  1.   c.  Fig.  6.  7.  8-  9.      Ens    tab.    IV.     fig.     I.  2.  3-  4 

3)  Ens     fig-     I.        4)     Ens     fig.    2.        5)     Ens    fig.    3 
«)    Ens     fig.     4.        7)    cf.    Ens    1.     c; 
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§•     »?« 

Besault  cultro  ulcbatnr  valde  lalo;  dicit 
e;  >nim  T):  „2)a3  oor$itcjlid;ftc  2Berf$cucj  bet  bcr 
^Srtraftion  ijt  cin  33iflottri,  beffen  ^tincje  fcunn, 
Jm  fiinicn  lancj,  cjcrabf  Idngft  be$  SKitcfcnS  (auScje* 
f,Jtommen  an  bcr  @pifccf  roo  e$  aud;  auf  bcm  SRMcn 
ietyr  fdjarf  tft,  aber  nur  tn  bcr  Cdncje  r>on  ciner 
aHnte)  ftumpf,  Idncjjt  ber  ©d;neibe  com>er,  t>on 
,,  >er  ©pifee  an  4  —  6  ^irticn  breit  (sed  quanam 
,jpde  ab  apice  distanlia?);  attf  jeber  ©eite  2/s 
Jfeiner  S3ret(e  I;oI;I  auSgefdjIiffen,  unb  an  cincn  ©riff, 
,r>er  roie  bie  ^lincje  cin  roenicj  flacl)  unb  3%  3oiI 
^ancj    ijr,     befefticjt    fcyn    mttfl"    —     „2Me    Sttftjton 

n  bic  $ornf)attt  mup  bet  bcr  ©telle,  roo  ftd; 
,,,.  riefclbe  mit  bcr  unburd;ftd;ticjen  $ornI;aut  uereinicjt, 
,•  jcmadjt  roerbcn ,  bamit  bte  Sftarbe  bcm  ©eftcl;te 
^itcfyt  fd;abc;  fte  mug  fcrner  jum  roenicjftett  bte 
J^dlfte  be$  UmfrcifeS  btefcr  $aut  fyaben,  um  bie 
^Beroecjuncj  unb  SSirfuncj  ber  SBcrfjeuge  gu  erleiay 
,.;em,    un^o    bcn    2(u3cjattcj    beS    bunfcln    $6rper$    un^ 

'  jor^ucjltd;    bcr   tfrpflallinfc    gu    beforberm      SOcan   faun 

otefelbe  forool)!  obcn ,  alS  aua>  auf  bcn  ©etten 
Kijjmacr)en;    t>ortbciIr)after   aber   tft   ffe   ttnten,    unb  rocnn 

ntau  oic  Sncijton  tn  ber  SBliitc  be3  ttntern  $alb= 
iij  umfrcifcS    bcr    £ornI;aut,    obcr   attd;    an    Un    Crnben 

ifjreS    £litcrbitrcr)mcffcr§     anfdnat"  2) 

x)    Vid.    ©cr    ^crrcn    Cliopart    unb    Desault    2Cntcitima 
jur    ^cnntnffj     atlcr     djtrurgifttjcn    .ftranffjcitcn      unb 
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bet    labei    evforbct'Hd)en    £petattoncn.    S3nb.   i.    a\ 
bem    grang5ftfd&cn.     £«>$.     1783»    pag.    238. 
2)     Vid.    1.     c.     pag.  23S. 

§.      18. 

Fierre  D&nours  ,  medecin  oculiste  du  Roi 
anno  i7o4  quo  utebatur  cultellum  delineari  cu 
ravil   x )    sed   non   descripsit.     Vid.     Tab.  I.  fig.  55 


J)  Memoire  de  M.  Demours,  fils,  Docteur-Regen 
de  la  faculte  de  Medecine  de  Paris ,  et  M 
decin  oculiste  du  Roi  en  survivance,  sur  1 
maniere  d'  operer  la  cataracte.  Lu  a  1'  Asse 
blee  dite  Prima  mensis,  le  1.  Novemhre  1784 
cf.  Pellier  pag.  419.  qui  et  cultellum  delinea 
vit    Pl.    XXIV.    fig.     1. 


§•    19- 

Idem    Demours  x )     in     usum     eorum ,     quib 
sinistra     niauu     extractionem      perficere      dHficiliui 
esset,    instrumentum  invenit ,    Davelianae    acui  pri 
mae     persimiie  ,     cuius    ope    cornea    alterutra    ma- 
nu     persecari    posset;     \id.     tab.     I.     fig.     54.    2), 
de     quo    sic     Pellier  3 ) :      „La     lame    du    bislouri 
est    cornue,     inquit;  eile  a   cependant   cela    de   par 
ticulier,     que     son    talon,     c'est     a    diie,     sa     par 
tie     non     tranchante,     est    courbee    sur     le    cole    et 
sur    le     plat.        Le     bistouri ,     fig.    54.  4 ) ,     indique 
la     courbure    siir    le     cote  ;      la     courbure     sur    le 
plat    est     indiquee    par    la    fig.    54  b.  5 )     qui    re 
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I         uie    1'  instrument     vu     de      profil."         Modus 
operandi     idem     erat     qui     Davielo.  5) 

J)  Memoire  de  faire  de  la  main  droite  la  section 
de  la  cornee  de  1'ocil  droit  dans  1'operation 
de  la  oataracte  ,  par  M.  Demours.  in  „Journal  de 
Medecine  du  mois  de  Juillet  1786.     Tome  LXVIII." 

2)  Pellier     Pl.     XXIV.     %     4. 

3)  pag.     428. 
*'4)     Pellier     %.      4. 

c)    Pellier    %.     6. 

6)     cf.     et     Richtcr     itylt.     SBibl.     S5nb.     II.     pag.    328. 

§.20. 

Jonathan  PVathen ,  chirurgus  Londinensis, 
anno  178''*  cultellum  descripsit  suum  J)  quera 
vid.  tab.  I.  flg.  55.  2)  Huncce  cultellum  li- 
nea  circiler  supra  corneae  diametrum  transver- 
sum  (,,about  one  tenih  of  an  inch  above  its 
traverse  diameter"  3))  immitlitj  ac  per  oculi 
bkmeram  anteriorem  vehit,  donec  in  opposito 
laterc  egrediatur  apex  ;  tum  autem  cornea  ob 
rultelli  parvam  latiludinem  nondum  persecta  est; 
jnod  ut  fiat,  deorsum  vehit  cultellum,  eundem- 
jue     promovet     retrahitque. 

l)  A  dissertation  on  the  Theory  and  Cure  of  the 
Cataract ,  in  whicli  the  practice  of  Extraction 
is  supported ,  and  that  Operation,  in  its  pre- 
scnt  improved  state  is  particularly  described, 
by  J.  Wathen,  Surgcon.  Lond.  1785.  8«  cf. 
9lid)ter§  dhtr.  S5tM.  S3nb,  8.  <St.  4,  et  Ens  pag. 
167    sq. 


78 


p)     Vid.     Savigny,      collections     of    Engravings      repiAlt 
senting    the   most    modern    and     improved     Instr 
msnts.    Lond.     1798.    fol.    Plate     XVI.    fig.  12, 

3)     1.     c.     pag.    80. 


§     21. 

Gleize,  „Medecin  oculiste  du  comte  d'  Arlois 
anno  1786  x)  cultellum  depinxit,  dorso,  quar 
tum  e  flgura  concludere  licet  (vid.  tab,  I.  fi 
56.  2)     ad     apicem     usque     obtuso.  5) 


x)     Nouvelles  ohservations    sur    les    maladies     de    l'o«    ' 
et     leur    traitement,     Paris     1786.    8»      Tah.     ad 
fig.    D. 

2)  Ens     Tab.    IV.    fig.    7. 

3)  Ens    pag.     186. 

§.  22. 

Benjamin  Bell  J)  cultello  utebatur  forma 
lanceolam ,  ut  dicit,  apice  arcto  praeditam,  fer 
aequante,  crassitie  etiam  lanceolae  communu 
dorso  verp  obtuso  usque  ad  circa  J/4  poll.  a 
apice  distantiam,  qua  anceps  erat;  latere,  quo 
in  operando  iridem  versus  spectat,  paulului 
convexo.  (Vid.  Tab.  I.  flg.  57.  2)  Cultel 
pollice  atque  duobus  digitis  sequentibus  sic  pre 
henso,  ut  lamina  1  circiter  poll.  supra  digil 
medii  apicem  promineret,'  corneam  J/l6  pol 
ab  iride  distantia  perforari  iubet;  quum  in  an 
gulo     interno     anteriorem     cameram     penetraveri 
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apex,  protrudatur,  iubet,  culler,  usque  dum 
laminac  circa  J/4  poll.  caineram  reliquerit,  ttun 
sensim  sensimque  cuJtellum  deprimendo  perficia- 
tnr  seclio  semicircularis.  —  —  Ne  elilueret 
humor  vilreus,  neque  fieret  -cicatrix  visendo 
nocens,     sectiouem     forsan     in     corneae    parle     su- 

leriore  perfici  posse  credit.  —  Et  quum  len- 
!lem     in     traiisitu     per     pupillam      iridem     facillime 

aedcre  dicerent,  pcr  seclcrolieam  fiat  extrartio, 
dat  consilium.  Ju  hominibus  se  nondum  per- 
fecisse  hanc  operationem,  sed  sacpissime  in  be- 
=stiis,  neque  unquam  inflammatiouein  considera- 
lionis  dignam  ex  ea  ortam  observasse,  sed  fere 
eodem  temporis  spatio  sanatum  fuisse  vulnus. 
In  superiore  oculi  parle  faciendam  credit  se- 
ctioncm  %,  poll.  circiter  a  cornea  dislantia, 
et   hamulo    pcr    vulnus    inducto    extrahendam    fore 

enlem. 

J)    ile£r&ea,rtff    ber    SBunbarjncpfunft ,     au$     i>em    <£natf* 
fd;en    mtt    3ufagen    unb     tonetfungen.    3ter    Zfycii. 
pag.     272  s<j. 
-)     1.  c.     Tab.     III.     %.     35- 

§.    20. 

Ad  corneae  oculi  dextri  sectionem  manu 
lextra  perficiendain  Bell  cultellnm  invenit  tab. 
fig.  58.  *)  lamina  angulo  fere  recto  flexum, 
uius  ope  manu  dextra  nasui  innixa  operalio- 
lem     perficere     liceret. 

T)    1.  c     Tab.    III.    fig.    36. 
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§•    24. 

Sylvester  Oy  Halloran ,  Hibernus ,  x  )  an 
1788  2)  iridem  non  nisi  parte  superiore  < 
inferiore  e  corneae  atque  scleroticae  coniunj 
ctione  oriri,  in  utroque  vero  latere  paulath 
magis  magisque  posteriora  versus  scleroticae  coni 
iunctam  esse  contendit;  planam  ergo  non  es 
sed  convexam,  et  lateribus  quidem  maxim 
convexam.  -  -  Quum  post  usitatam  methodur 
(Davieli  instrumenlis  uti  solitus  fuerat)  cica 
trix  remaneat  corneae  dimidiam  partem  ob 
tegens ,  nec  non  iris  laedatur  ,  aliam  propo 
nit  methodum :  Culter  eius  formae  quider 
eiusdem  est  ac  alii,  apice  anceps;  acies  pau 
lulum  convexa  est.  Huncce  cultellum  later 
eius  concavo  3)  erga  se  verso,  in  angulo  ocu 
externo,  ?/3  circa  lin.  a  corneae  margine  in 
mittit,  acumine  paululum  magis  corneam  quar 
iridem  erga  verso,  ne  iris  laedatur.  ,,Yo1 
now  incise  the  inferior  side  of  the  sclerotic 
advancing  the  incision  to  the  edge  of  the  cor 
nea  transparens,  sts  the  adherence  between  th 
iris  and  sclerotica  approaches  closer  to  the  cor 
nea  the  farther  you  go  from  the  sides  o 
the  eye.a  4)  Instrumentum  nunc  non  retrahit 
sed  eodem  modo  superiora  versus  inscindit  ii 
scleroticam.  —  Prius  partem  inferiorem  inci 
dit  ,  quia  partis  superioris  incisione  prius  facfc 
sanguis      effluens     sectionem     accuratum      impedir 
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possct.  • —  Hoc   modo   allerum    scleroticae   latus  fere 
totum    in    coniunctione    cum   cornea    persecatur. 

x)     Vid.  Bell.  1.  c.  S3nb.  5.  pag.  294  sqq.  in    addendis. 

2)  Transactions  of  the  Royal  Irish  Academy.  Du- 
blin.  1788.  Lond.  1793.  vid.  et  The  London 
medical  Journal.  Vol.  X.  P.  IV.  1789.  cf.  Re- 
pertnrium  aller  );is  zu  Endo  des  Jahres  I797 
erschienenen  Schriften  iiber  die  Augenkrankhei- 
ten,      von     Joseph     Beer.     Wien.      1799.     2ter     Th. 

pagr-   179. 

3)  ,,concave  part",  culter  ergo  forsan  ut  illc  Ca- 
saamatae  (§.  13.  fig.  29.);  uno  latere  conca- 
vus  est ,  non  vero,  ut  Bellii  interpres  credit, 
loco     ,,concave"     debuisse     dici      ,,convexe." 

4)  Obscura  haecce  scripta  dicit  Interpres ,  mihi 
vero  nil  nisi  repetitio  esse  videtur  in  usum 
applicata  opinionis  ante  narratae  de  iridis  con- 
iunctione     cum     sclerotica. 


§•   25. 

De     Wenzel,     Baron     (le     1'Empire,     Oculisle 

°|Ie    Paris ,     Ophthalmiater   insignis  ,     secundum    di- 

lcversi     temporis     auctorcs     variis     lcmporibus     variis 

\d    catarrhactam     extrahendam     usus      est      cultelli 

brmis : 

Delius      anno      1764     primus     eius     mentionem 
cfecit,     operationemque     relulit     armo     1761     Erlan- 
*ae    peractam.  z )         Tum     temporis     utebatur      de 
i4/Venzel.  cultro    La     Fayi. 

'"        x)    Vid.    %thx&\\&>t    (Sammtitng    B.    VL    pag.    248.     cf. 
ita  et      Hellmann      1.     c.     pag.     140      sq.     —     cf.     Ens 

pag.     64. 
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§.     26. 

Anno  1765  Wenzelii  methodum,  Ratisbonjj 
cultam  evulgavit  alque  descripsit  J.  G.  SchaferX  V 
cum  priore  fere  conveiiienlem.  Culteilo  iam  ut«8 
batur  recto ,  adeoque  ab  illo  La  Fayi  nonniWl 
diverso  2). 

J)    ©efdfotdite    beg    gtauen    (Staars    unb    b«   neuen    £)p 

ratton    u.  f.  tt>.    0iea,en$&.    1765.  ■ 
2)     cf.    Ens    pag.    67. 


§•     27. 

Anno  1766  melhodum  eius  a  prioribus  non 
nihil  diversam  cxhibuit  Richler  J)  (figuras  ver 
non  dedit),  quam  Parisiis,  Londini  et  Amste 
lodami  eum  exercuisse  vidil.  Quo  tum  utebi 
tor  ,jcultellus  laminam  habuit  duos  poll.  ParL 
longam ,  in  utroque  latere  leviter  convexanft 
ancipitem  in  cuspide,  obtusam  in  dorso  re' 
ctamque.  -  -  Cuspidem  cullelli  corneae  a  la 
tere  impellebat,  cuius  acie  ab  iride  aversa  ca 
meram  anteriorem  oculi  Iransibat,  sique  in  op- 
posito  lalere  e  cornea  exibat,  illa  dimidia  suc 
parte     iam     soluta     erat." 

x)  Programma  Varias  Gataractam  extrahendi  metho 
dos  succincte  exponens.  Gott.  1766.  pag.  12  sq 
§.  10.  cf.  et  Comment.  de  Rebus  in  Scientij 
Nat.    et    Med.     gestis.    Vol.     XV.     pag.     533. 
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§•  28. 

Anuo  1772  lesle  1x171  der  Stecge  l)  „scalpello 
utebalur  i  r/2  pol!.  Paris.  longo,  T/4  lato,  dorso  jo  liu. 
a  manubrio  versus  apicem  obtuso ,  aliqua  parte 
acula.  Aciem  habet  culter  reclam  fere  ad  manu- 
brium  usque,  laiera  vero  plus  jniuus  convexa;  ma- 
,_  nubrium  eius  5x/2  poll.  longum  est,  salis  crassum, 
quatuor  angulis,  sed  relusis ,  ul  commode  prchendi 
posset  praeditum.  -  -  Corneam  et  capsulam  leutis 
uoico  iclu  aperiebat ;  corneae  dimidium  inferius 
modo    solito   resecabat." 

x)    1.  c.  p.  12.    cf.  Ens  1.  c. 

§•     29- 

Filius   eius,     Docteur    Regeut   de   la  faculte   de 

■Medecine   de   Paris    et    Oculiste,     auno    1786    patris 

:.  descripsit  methodum    eamdemque    suam,   sub  titulo: 

:  „De.scriplion  delaillee  de   1'instrument  qui  a    ele   in- 

vtnte   par  moii   pere,   et  dont    il  se   sert   avec   suc- 

ce.s    depuis    plus  de  trente   cinq   ans."    r)     Cultellum 

:  Inuicce    vid.   Tab.    I.    fig.   3cj.  2)     ,,Cet     instrument, 

qu'on  peut    nommer   ceratotome ,     parcequ'il    sert   a 

couper  la  cornee  transparenle,  ressemble  a  une  lan- 

!  celle  a  saigner;    mais  sa    lame    a    uu   peu   moius  de 

[largeur  ct  un  peu  plus  de  longueur.    Elle  est  droite, 

jet   si   quelquefois  elle   presente    une   convexite  pres- 

:  que   inperceptible,  cela    depend  uniquement  de  l'ou- 

Ivrier.     Sa    convexiu*    est   trop    considerable   dans  la 
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figure  ,   que    Richter  en    a  donne  dans  une  disserta 
tion,    qu'il  a  publie  en    1770.  3)      La    lame   a   dix 
huit  lignes  de  longeur,   et   trois   dans  la  plus  granc) 
largeur;   comme    elle   va   toujours    en  decroissant  d 
la  base   a   la   poinle,    ce    n'est    que    dans    1'espace  d 
quatre    lignes    environ  depuis  sa  base,   qu'elle    en 
trois  de   largeur;     mais  a   six   lignes    environ   de  9 
pointe,   et   vers  le   tiers  de  la  lcugueur   de    ce   cotj 
elle  n'a  plus  qu'  une  ligne  et  demie  de   largeur.  - 
L'un  des  cotes    que   j^appellerai   inferieur  (parcequ 
est   silue    ordinairement     en     bas     dans    l'operation 
est   tranchant   sur   toute    sa  longueur;  a   trois   ligiie 
de  la   base    de  la   lame ,  ce   bord  tranchant  presenti 
uiie  legej'e  saillie  qui   annonce   que    la  lame  s'elargi 
un  peu    plus   a  son  bord  superieur,  qui    est  presqu 
entierement    droit.     Celte   tres    legcre  saillie  du  bor 
inferieur    et  tranchant   de    la  lame    suffit    cependaii 
pour  favoriser   la  seclion    de  la  cornee,    qui  s'open 
ordinairement  par  la   seule   introduction   de   rinstnij  <m 
ment  et  sans   mouvemens   particuliers.-    Le   bord  qjj  nir 
cote  superieur,  esl,  pour  ainsi  dire,  partage   en  troi 
portions.      De   la    base   a   la    poinle    et    sur  envirJ   h 
dix  lignes  de  la  lame,  le  bord   presente  une  surfafi  m 
mousse    et    tres-legerement     applalie.       La    portiJ 
suivanle,    qui    a    environ     six  lignes    et    demie    d( 
longueur,   est  mousse    et   arrondie;    l'oeil  prendrai 
cetle   seconde    portion   pour    un   tranchant   parcequr 
la   lame  s^amincit   beaucoup   dans  cet   espace.     Enfii 
1'extremite  de  ce  bord    superieur,   dans  la   longueui 
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d'une  Jigne  et  demie,  est  tranchante  comme  le  bord 
inferieur,  pour  facililer  1'entree  et  la  sorlie  de  l'in- 

Itruinent  par    Ja   cornee. Le  manche,    dans   le- 

juel  nous  fixons  la  lame,    est  a   huit   faces,  alterna- 

ivement  grandes  et  pelites,  ou  bien  c'est  un  prisme 

i  quatre  faces,   dont   Ies   quatre   angles   sont   coupes 

i  legerement  arrondis.  —  II  a  communement  trois 

>ouces    huit  lignes    de    longueur,    et    deux    a    deux 

!  ignes  et  demie  d*epaisseur.  4)  —  In  latere  exleriori 

Jbarl is  supcrioris    corneae   incipit   sectionem    %  —  x/2 

liu.  distautia   a   sclerotica,    ct,    post   lcntis  capsulam 

'  •  ili    apice    apertam,    per    corneac    partem    infe- 

111   atque    interiorem   transvehit   cultrum,    ut  in 

•arte  exteriori  et  inferiori  perficialur  sectio;   fcarun- 

ulae   lacrimalis  ,    anguli     oculi     inlerni    alque    nasi 

laesionem  eo    evitari   arbitratur.     Uterque   ubi   ope- 

andus     est      oculus  ,      antequam    extrahatur     lens, 

Itramque    aperiendam    suadet    corneam.     —    Modo 

nmirio  opposilo,    in   corneae   parte    superiori   atque 

llcriori  perfici  iubet  sectionem,  si  cornea  parte    vel 

nferiori  vel  exleriori  maculis   tecta  sit  s\ve   cicatri- 

ibus,  et   si    nimis    parva  sit,   tandem   si    hydalidos 

rmam  acceperit  lens  cristallina.  5) 

J)  Libello :  Traite  de  la  Cataracte  avec  des  oh- 
servations  qui  prouvcnt  la  necesrite  d' inciser 
la  cornee  transparente  et  la  capsule  du  Cry- 
stallin  d'une  maniere  diverse  selon  les  differen- 
tes  especes  de  Cataractes.  Paris.  1786.  8-  In  lin- 
guam     German.      vers.      pag.     46     sqcj. ;       iii     ling. 
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Angl.:  Observations  on  the  cataract  and  gu 
ta  serena;  inoluding  a  translation  of  Wenze]j| 
treatise  on  the  cataract  etc.  by  James  Wai 
Surgeon.  The  third  edition.  Lond.  1812.  pag.  ■ 
sqq.  Vid.  etiam  Wenzel ,  Manuel  de  V  oculisl 
pag.      112     sqq.     Pellier     pag.     371  sqq. 

2)  Vid.    Wenzel,     Traite     etc.    Tab.  adn.  Fig.  <2.\    ej 

Manuel  etc.  PL  IV.  fig.  XIII.  $  Pellier 
XVI.  fig.  1.  2.  3.;  Demours  traite  des  maladi 
des  yeux  Tome  IV.  Pl.  14.  fig.  3.;  Dictio 
naire  des  |sciences  medicales.  Tom.  IV.  Pai 
1813«  Tab.  capiti  ,,Cataracte",  pag.  293.  adn 
Ens     Tab.     III.     fig.    8- 

3)  Observationum    suarum    chirurgicarum    fascic.    pr 

mo.  Tab.  adn.  fig.  B.  Wenzel  (versionis  ge 
man.  1.  c.  pag.  31.,  anglic.  pag.  41.5  ipsu 
enim  eius  opusculum  inspiciendi  non  mihi  fi: 
occasio)  Richterum  in  itinere  Londini  per  a 
tificem  instrumentarium  Savigny  duodecim  cir 
sibi  procurasse  dicit  cultii  Wenzeliani  exen 
plaria ,  quae  ille  pro  se  atque  patre  suo  pe 
fecerit.  AJiquot  post  reditum  Gottingam  pra 
terlapsis  mensihus ,  Richterum  instrumentum  f 
cultati  proposuisse  Wenzelianum ,  .  cuius  sibi  adr 
gaverit  inventione.m ,  quamvis  pater  suus  ia:; 
plusquam  viginti  annis  prius  illo  fuerit  usu 
Nota  subscripta,  non  esse  dubitandum  ,  contej 
dit ,  Richterum  inventi  honorem  sibi  arrogar 
quum  eum  ,,cultcr  noster ,  cnlter  quo  utoi 
dicat,  neque  ullo  loco  paliis  sui  faciat  nu  ni 
moriain.  Nunquam  se  hanc  rem  memorati 
rum  fuisse  ,  ni&i3  scriptorcs  plurimi,  quos  int» 
Krause  in  suis  tfnmerEungen  $u  9)lcttnet§  CH;t 
urgte  et  Plenk  in  operibus  suis  chirurgicis  pcPN 
cum     inducti     fuissent  ,      ut     instrumento     huicc  m 
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nomen  Richteriani  adderent  nullo  me-do  conve- 
niens.  —  Omnis  hicce  error  inde  orlus  essc 
mihi  videtur ,  quod  Richteri  culter  nullo  eius 
opere  (nisi  quam  antca  §.  1.  not.  3.  citavi 
versione  Anglica)  recte  delineatus  sit,  et  sic, 
dorso  convexo  praeditus,  Wcnzcliano  persimi- 
lis  fiat.  Sed,  Richtcri  tractatum  ipsum  dum- 
modo  perlegisset  Wcnzel,  non  credo  eum  tu- 
lem  in  errrorem  incidisse,  ut  Richterum  plagii 
accusare     ausus     $it.\ 

*)     cf.     Pellier     pag.     371     sqq. 

5)    Versionis     german.     pag.     129.     Tab.     adn.     fig.    8. 


§.    5o. 

Pellier   de    Qucngsy    J)    cullro    ad    c^traclionem 

"ferficicndam  utebalur  propria  forma  gaudenle,  quem 

id.   Tab.   I.  fig.  4o.    2)       „Je   posle,    inquit,    3)    la 

Bote   de    mon   ophthalmot6me  a   une   demie   ligne 

u  plexus    ciliaire    sur    la    cornee    transparente    en 

Jr infiie   un  pcu   perpendiculaire et   je  1'enfonce 

Imscrainle  sur  Penveloppe  cristalline,  prenant  garde 

iuteresser  1'uvee.     Une  fois   que    j'y    suis   parvenu, 

Tincise   vers    la    base    autant  qu'il   ni'est  possiblc, 

jji  passant  pour   aller   a  Paulre   bord   de    la   cornee, 

rminer    la  coupe  qui    lui  convient. La   cornee 

1  ?rcee  de  part  en  part  aux  environs  des  deux  tiers 
3  son  disque,  je  fais  paicourir  tout  le  trajet  de  nia 
ime  comme  biaisanl;  et  pour  achevrcr  de  la  couper 
vec  aisance,   je  fais  regarder  iiiorizon  au  malade." 
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Humor  aqueus  sl  effluxerit  antequam  corneae  p 
lem  interiorem  adeptus  sil  cultelli  apex,  ne  i 
laedatur  „on  substitue  en  place  de  la  lame  pointui 
une  autre  sembJable  (Tab.  1.  fig.  4i.  4),  a  la  diffc 
rence  seulement  que  la  pointe  est  mousse  et  bie 
lisse.  On  1'insinue  dans  l'ouverture,  et  on  la  fa 
glisser  conlre  sa  face  concave  jusqu^a  ce  qu^ellc  a 
atteint  l'autre  bord  de  cette  tunique.  Parvenu 
une  demie  ligne  de  son  limbe ,  on  fait  aussitot  un 
contre- ouverture  avec  la  lame  pointue  de  noti 
opthalmolome  qui  a  ete  demontee  d'apres  son  man 
che,  pour  etre  remplacee  par  celle  qui  est  mousse. 

*)     1.     c.     Tome    I.    septieme     demonstration.    De    l'el 
traction     de     la   cataracte    et     de    la    maniere 
la    pratiquer.     pag.     235     sqq. 

J*)  Quae  mihi  inspicienda  fuit  huius  operis  ed 
tio,  anni  erat  1789.  Forsan  vero  anno  iai 
3785  illud  prima  vice  ederat  Pellier,  quui 
hunc  anni  numerum  adtribuat  huic  libro 
Bell  Cefjibegrfff  etc.  Tom.  III»  pag.  349. 
Richter  (S$fr.  $8iM.  SSflnb»  VIII.  <St.  I.  in  ei 
recensione. 

2)     1.     c.    Pl.    VIII.    fig.     1. 

s)     1.     c.    pag.     246. 

*)     Pellier    Pl.     VIII.     %.     3- 

5.)     1.     c.     pag.     252. 

§.      5i. 

Fratrem  suum  Pellier ,  „fils  aine,  chirurgie} 
oculiste  de  la  ville  de  Nancy'4  (quem  J)  in  Brilanni 
vivere  narrat,  ubi  ob   plurimas    ibi   peractas   opera 
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«Utiones  felicissimas  anno  1^85   honorij   gratia   Civita- 

i  tem  ei   dcdcrint   cives  urbis    Albcrdcn)    quatuor  iu- 

venisse    cultros    dicit   Pellier    dc    Ouengsy.    2)     Quo 

I  uii  cum   solere    dicit    cultellus    „est    uu    instrument 

'r  tranchant  (Tab.  I.  fig.  42.  3),  qu'il  appelle  Kerat6mey 

"lavec  lctjuel  il  coupe  la  cornee  en  forme  semilunairc. 

|  II  ressemble  a  peu    de  clioses   pres   a  mon   ophlhai- 

J  t  motome.    4)      Sa   lame   est   seulemenl   un    peu    plus 

"Jjlarge  et  sa  poinle  moins  longue.  La  lame  (fig.  43.  5) 

'Iflest    legerement    convexe    d'un    cote    et    concave     de 

1'aulre.     II    donne    la    preference    a   cet   mslrumcnt 

lorsqu'il  est  dans  le  cas   d'operer   des   yeux    applalis 

et   enfonces"  5    uveam    ea    melius    tueri    credil ,    sed 

allero   opus   est  instrumento   pro   allero   oculo.     Fig. 

44.  €)   fere    eadem    est    lamina   sed   „droite    et  nou 

recourbee  sur  les  faces.      [1  s'en  sert   dans  diverses 

occasions.      La    iig.    45.    ?)    est    son    Keratolome   a 

|  stilet,  ou  a  pointe  mousse ;  il  le  met  en    usage  lors- 

que  par    hazard    l'uvee    vient   a    s'engager    sous    le 

tranchant  de  fig.  42.     Pour  cet  effet  il  rctire  la  lame 

de  celuici   d'apres    son   manche,    qu'il  remplace    en- 

suile  par   celle-la  fig.  45;   il  l'insinue   dans  la  pon- 

ction,  qu*il    a  deja  faite    a  la   cornee ,    et   lorsque   sa 

pointe  mousse    est   parvenue  a   Tautre  bord   de  celte 

I  tunique,  il  fait  une  contre-ouverture  avcc   la  pointe 

de  celui   qu'il   a    demonte;    de-la,   il    termine    l'in- 

cision  comme    a  1'ordinaire ,   sans   etre    dans  le   cas 

de  lezer  1'iris." 
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J)  1.     c.     pag.     413.    not.     I. 

2)  Pa8-    4J4  S(T- 

3)  1.    c.    Pl.  XXIII.    fig.     1. 

4)  vid.     fig,  40. 

5)  1.    c.     fig.  5.    Bell  1.  c.    Tom.  III.    Tab.    V.   fig.  71. 
«)  1.    c.    fig.  6.      Bell.    fig.     72. 1 
')  1.    c.    fig.  7-      Bell    fig.    73. 


§.      52. 

Joann.  Henr.  Jung .  cognomine  Srilling ,  oph- 
thalmiater  valde  celeber,  anno  1791,  x)  cultellum 
descripsit  suum  (vid.  Tab.  I.  fig.  46.  2),  „cuius  la- 
minae  longitudo  1  poll.  et  2  vel  5  lin.  aequat;  et 
maxima  eius  lalitudo,  (quae  fere  tollus  laminae 
longitudinis  a  manubrio  abest  3)  dimidiam  corneae 
diamelrum  paululurn  superal  ;  ulrumque  eius  latui 
convexuin  est;  haecce  convexitas  sensim  sensimque 
ab  apice  increscit.  Ab  apice,  qui  acutissimus  est, 
usque  ad  partem  terliam  longiludinis  cultellus  est 
anceps;  dorsum  rectum  est,  celeraeque  duae  eius 
partes  tertiae  suut  obtusae."  - —  Dom.  LuLter,  aiiifex 
instrumentarius  Berolinensis,  alius  formae  exemplai 
raihi  delineandum  praebuit,  secundum  quod  Goltin- 
gae  se  sub  nomine  Jungianorum  cultros  perfecisse 
dicebat,  quod   vid.   Tab.  J.  fig.  46  b. 

*)  5D?eri)obe,  ben   rjrauen  ©taar  atte&uatetyen ,  unb  gu  hcitcn, 

nebft  etnem   llnfyo.na,   t>on  ucrfcl)iebencn   anbcrn   ttugcjj 

»    r"vann;ettcn  ttnb  bcr  ^urart  berfelben.    SDcarbttra,.  1791. 

§.  44.  sqcj.     cf.  Ens  1.  c.  pag,  20g. ,   ipse    enim   non 

mibi  fuit  cel.   Jung  libellus. 
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*)     1.  c    Tab.  II.  fig.  I.      Ens   tab.  IV.  fig.  >g. 

3)     ?    Nomie    tum     petiolata     deherct     csse     lamina? 

C  r"  r* 

§.    3d.  / 

Bart/i,  oculista  \ "icnncnsis,  suum  nusquam  ne- 
que  descripsii  ucquc  delineavit  culleHum,  quare 
quam  auuo  1790"  eius  tlcdit  delineationem  Ehr/ich  -) 
exaratam  ad  exemplum  Londini  confeclum  2),  non 
ab  omni  parle  cum  cultello  Barthiano  convenire 
iurc  asscrucruut  noimulli  3).  Amicus  vero  mcus 
Dr.  Luis,  Hamburgensis ,  cultelli  lamiuam  delinean- 
dain  mihi  praebuit  Viennae  ab  amico  comparatam, 
qua  ipse  ccl.  Adam  Sclimidi ,  Barthii  discipulus, 
plurimas  perfecerat  opcraliones,  quam  vid.  Tab. 
noslr.  I.  fig.  47. 

J)  (SfuntrgtfclK,  attf  SKctfcn ,  unb  Dorgucjrtd)  tn  bcn 
4>ofpttdIcrn  ju  ilonbcn  aemadjte  SSeobacjjtuncjcn, 
ncbjt  2Cna,abe  ocrbcfferter  OpcrattonSarten  unb  2(6= 
btlbung  ncuer  Snjrrumente.  fccfpgfg.  1795.  Zt).  1. 
Tab.     I.    fig.     1.      vid.     et     Ens     Tab.    V.     fig.  1. 

*)     vid.     Ehrlich     1.     c.     pag.    34. 

3)  ©aljbitrgcr  93ccb.  djtr.  3cttung  1795.  33.  4.  6.  223. 
cf.    Schreger    1.    c. 

§•    34. 

Beer,  profcssor  celeberrimus  Viennensis,  liunccc 
Barlbii  cultrum  diminuit,  et  talem  quo  ipse  pluri- 
mas  perfecit  suas  operationes  compendio  siio  x) 
descripsit   atque    delincavit    anno    1792.      (Vid.   Tab, 
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nostr.  I.  fig.  48.)  „Der  Riicken  von  e  —  d  mu 
stumpf,  aber  nrclil  breit,  sondern  so  zugeschliifi 
sein,  dafs  er  deu  obern  Wundwinkel  beim  Durch 
fuhrenyiuuch  die  vordere  Augenkammer  immerfoi 
genau  ausfullt,  damit  die  wassrichle  Feuchligkei 
nicht  zu  friih  ausiliefst.  Jedoch  von  d  —  c  (bis  zu 
Spitze)  mufs  auch  der  Riicken  scharfschneidend  sei 
uncl  nicht  mehr  grade  auslaufen,  sondern  etwa 
lancettenformig  incliniren,  damit  das  Messer,  wei 
es  viel  kiirzer  und  breiter  ist  als  das  Wenzelsch 
und  Rarthsche,  desto  leichter  in  die  vordere  Au 
genkammer  ein,  und  aus  dieser  wieder  herausge- 
slochen  werden  kann.  Dafs  das  Messer  nicht  federi 
erreicht  man  durch  eine  sehr  unmerkliche  Wbl- 
bung  der  Klinge,  die  sich  vom  Riicken  her  nacl 
der  ganzen  Lange  des  Messers  erhebt,  und  gegei 
die  Spilze  hin  sich  sanft  verliert,  und  welche  folg- 
lich  bis  in  die  Spitze  auslaufen  mufs  ;  die  Wolbung 
darf  nicht  zu  slark  sein,  sonst  dringt  das  Messei 
nur  ausserst  schwer  durch  die  Hornhaul."  2)  — 
Seclionem  incipit  J/8  lin.  distanlia  a  corneae  circuiti 
et  x/4  lin.  supra  eius  diametrum;  eamque  perfici 
cultrum  per  cameram  oculi  agendo,  non  vero  de- 
priinendo  3)  ;  suadetque:  „bei  einem  Glotzauge 
zumahl  mit  sehr  eng  gespaltenen  Augenliedern 
mufs  der  Schnitt  nichl  horizontal,  wie  gewohulich 
gemacht  werdcn,  sondem  schief  nach  aussen,  wei 
sonst  der  Rand  i\es  untern  Augenliedes  die  Wundc 
lan^e   nicht   zum   heilen    kommen    lafst,     und    eine 
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"schlechte,  dem  Gcsichte  melir  ocler  weniger  hinder- 

liche   Narhe    die    geringste   Folgc*   davon   ist."  4)    — ■ 

Anno    1799    cullellum    suum     denuo     delineavit 

iBeer    5),   tantum,   ut    dicit,    quia    eius    delinpalio   in 

conipcndio   .suo  obscurissima  cssel  atque  mala;   insu- 

per  ct  exinde  cum   paululum   se   emenda.fse,    scilicet 

Bpicem     magis    lanceolac     similem     perfccisse  ,    quo 

jfirmior  fieret,   faciliusque   iutroiret.      Elicce   cullclius 

fere    1  lin.   lalior   est,   quam   ille    in   compendio,   ct 

nuain  cultri  sub  nomine  fieerianorum  usitati.    Nuper 

veru    apud    arlificem    instrumentarium   Academicum 

F.ndler,  Goltingae,  cultellos  vidi  sub  nomine  Beeria- 

inorum,  eadem  latitudine  gaudentes;  quam  ob   caus- 

nsam     hanc    etiam    Iiuius    cultelli    formam     delineari 

luicuravi  fjg.  49.  6) 


*)  Lehre  von  den  Augenkrankheiten.  2ter  Band. 
Wien     J792.     2te     Aufl.     1817. 

2)  Erkliirung     uer    Kupfertafeln.     S.    XLVIII.    sq. 

3)  1.     c.     §.     103. 

*)    1.     c.     §.      io8- 

5.)  Methode,  den  grauen  Staar  sammt  der  Kapsel 
auszuziehen.  Nebst  einigen  andern  wesentli- 
chen  Verbesserungen  der  Staaroperation  iiber- 
haupt.     "VVien.     1799.     Tab.     adn.     fig.     I. 

*)  Libro  :  ,,Dictionnaire  des  sciences  medicales. 
Tome  IV.  Paris.  1813."  pag.  3H.  de  Catar- 
ihactae  extractione  his  verbis  disserit  Delpech : 
„De  tous  les  instruments,  qui  ont  ete  inventds, 
pour  faire  cette  operation ,  depuis  Petit  et 
Daviel     qui      la      concurent     et      1' ex^cuterent,     il 
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u'  est     resle'      dans     la    pratique     que     le     couteai 
de    Wenzel    et    celui     de    Riehter :      nous     comp 
terons    pour  rien    les     instruments     a     ressort     d< 
Gudrin     et      de      Dumont  ,       et    nous     n'entreron 
^pas    dans  -Tle     detail     historique     de     toutes    les    in 
ventions    qui   se   sont    succed^es,     et   que    le    temp: 
a     plong^es      dans      1'oubli,      depuis     que     Davie 
a    trouve     la    methode,      et      que*     Lafaye     a     fix< 
le     procede.       Nous     dirons    seulement  ,     ou     plus 
t6t     nous      rappellerotis      que     lle     ceratotome     de1 
Wenzel      est     une      lame      de     (lancette      emousset 
dans    les   cinq     sixiemes     de     Pun     de     ses     bords, 
et    montee    sur    un    manche;     que    celui   de    Rich 
ter     est    une     lame    pyramidale ,     tranchante     dant 
toute       la      longueur      de     1'  un      de     ses     hords 
emousse"     dans     les    ciruj    sixiemes     de    1'autre,     el 
montee     egalement    sur    un     manche     fixe.       Nous 
remarquerons  que  les  ouvriers  francais^et  allemands^  M 
laissent    regner     dans     toute     la     longueur  ,de     la 
lame     de     ce     dernier ,      et    tout     pres     du     dos 
une      c6te     arrondie,      qui      donne     beaucoup     de 
force     a     la     pointe ,      mais     qui      est     en     meme 
temps     la     source     de     quelques     inconveniens :     i! 
en     resulte     que     Tinclinaison      des-    deux     biseaux  to: 
qui     font    le     dos     est    trop     vive,     que     ce     me-,  , 
me     dos      conserve     trop     d' dpaisseur ,       et     qu'il 
ne     'peut     remplir     exactement    1'angle     superieur;  . 
de     V  incision     que     1'instrument    a     deja     faite    a 
la   coxnie ,     ce   qui  donne  lieu   a    1'humeur    aqueu- 
se      de     «'ecouler,      et     a      1'i.ris     de     s'affaisser, 
et     de     se     presenter     sous     le    tranchant     du     ce" 
ratotome.      L' inconvenient    est  encore   plus   grand, 
quand     on    forme     une    facette     sur     le     dos ,      ce 
qu'  on    ne     manque     presque     jamais     de   faire   en 
France.        Tout   en    conservant     la    c6te     qui    sert 
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a  donner  k  la  pointe  la  solidite  qui  m&rite 
a  V  instrument  la  superioritd  dont  il  jouit , 
il  serait  a  souhaiter  que  cette  m6me  c6te 
fut  platee  a  une  plus  grande  distance  du 
dos  de  la  lame,  qu'  elle  fut  fort  adoucie , 
et  que  le  dos  de  la  latne  ne  fut  autre  chosc 
qu'  un  tranchant  emoussc."  —  et  in  Tab. 
adn.  duos  delincavit  cultellos ,  Wenzelianum, 
et  quem  Richterianum  dicit,  Beeriano  similli- 
mum  ,  sed  co  adhuc  angustiorem ,  cui  totum  hocce 
convenit  iudicium  criticum ,  sed  nullo  modo 
Richteriano. 


§•  55. 

Clar.  Langenbeck,  J)  Beerii  cultellus  quum 
aondum  satis  brevis  esset,  quin  in  periicienda  opera- 
fone  apice  laedi  posset  canlhus  oculi  internus  aut 
lasus  ipse,  cultellum  sibi  periici  curavit  omnino 
ormae  Beeriani,  sed  satis  brevem ,  ne  nasnm  in 
porneae  sectione  laedere  posset :  cultrum  enim  nimis 
ongum  superiluum  usse,  quum  in  corneae  sectionem 
iumquam  totam  impenderemus  laminam.  Collegio 
le  ophthalmologia,  quod  anno  1817  ipse  frequentavi, 
lisce  veibis  nobis  indicavit,  qualis  esse  deberet 
uller  ad  hanc  operationem  idoneus:  „Ea  mufs  den 
ochsten  Grad  der  Scharfe  erreicht  haben,  —  die 
pitze  mufs  zweischneidig  sein,  —  lanzetlenfbrmig ; 
lacli  dem  Riicken  zu  abcr  nur  1  gute  Linie  lang. 
)ie  Klinge  mufs  eineu  stumpfen  Kiickcn  haben,  . — 
ber   dcr   Riicken    darf    nichl    zu   stumpf,    zu    dick 
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sciii,  sonst  dringt  das  Messer  nicht  mit  Leicliligkei 
durch  5  —  beide  Flachen  der  Klinge  miissen  etwa 
gewdlbt  sein,  damit  der  Schnitt  jcdesmal  von  de 
Klinge  ausgefiillt  wird.  - —  Das  Messer  mufs  wi< 
ein  Keil  geformt  sein,  damit  es  immer  genau  di 
Wunde  ausfiille  und  der  humor  aqueus  niclit  aus* 
fliessen  kdnne.  Es  mufs  allmahlig,  nicht  zu  pldtz 
lich  von  der  Spitze ,  %eiter  werden,  wird  es  zj 
pldlzlich  breit,  dann  dringt  es  nicht  leicht  durcj 
die  Hornhaut.  Der  breitesle  Theil  der  Kling- 
mufs  so  breit  sein,  dafs  der  getreunle  Theil  aj 
Umfang  mehr  betragt,  als  der  obere  Theil  de 
Hornhaut.  —  Die  Klinge  darf  ja  nichl  zu  lan 
sein,  sonst  kommt  man  gleich  mit  der  Spitze  de 
Messers  in  die  Nase  etc/'  (Delineationem  vid.  Tab.  ] 
fig.  5o.  2).  — ■  „Man  sticht  das  Messer  ein,  x/2  Lini 
vom  Rande  der  Hornhaut,  oberhalb  der  unterj 
Halfte  der  Hornhaut.  —  Um  nicht  mit  dem  Mes 
ser  zwischen  die  Lamellen  der  Hornhaut  zu  komi 
men,  drehe  man  beijn  Einstich  den  Stiel  des  Mes-j 
sers  etwas  gegen  sich,  richte  die  Spitze  etwas  gegei» 
die  Iris,  als  wollte  man  die  Iris  verletzen,  driicb 
auch  die  Flache  des  Messers  an  der  Spitze  etwa 
gegen  die  Hornhautsubstanz.  —  Wemi  die  Spitzi 
sicher  in  der  vordem  Augenkammer  sich  befindel 
so  drehe  man  den  Stiel  wrieder  so  nach  hinteu 
dafs  die  Spitze  dem  canthus  oculi  inlernus  grad-| 
gegeniibersteht  etc." 
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*)     Vid,    eius     Bibliothek    fiir     die     Chirurgie.     Bnd.    I. 
St.     a.     pag.     531. 

2)     vid.     1.     c.     Tab.     III.    fig.     X. 

§.      36. 

111.  Grafe ,  collegio  suo  de  Ophthalmiatrico 
ultrum  corneae  sectioni  idoneum  sequenlis  esse 
brmae  iussit  :  „l)ie  starkste  Breite  sei  5  Linien, 
;leich  dem  Durchmesser  der  Hornhaul;  ein  schina- 
leres  Messer  durchschneidet  die  untere  Halfle  ^v 
iornhaut  nicht.  Die  Breile  nehme  allmahlig  nach 
ler  Spilze  ab.  Dic  Spilze  sei  6  Linien  vom  brei- 
esten  Punkte  des  Messers  entfernt.  Lauft  sie  lang- 
am  zu,  so  wird  das  Messer  zu  lang,  und  man 
:ommt  nicht  durch  am  innern  Winkel.  Der 
liicken  mufs  grade  sein,  damit  man  iu  glcichen 
ijnien  ein-  und  aussticht.  Er  mufs  x/2  Linie  von 
er  Spilze  zweischneidig  sein  ,  damit  die  Spitze 
eicht  eindringe  5  der  iibrige  Riicken  mufs  stumpf 
iein.  Diese  Grundsatze  fmden  sich  ausgefuhrt  ln 
lichter's  und  Beer\s  Messer.  Unterschiede  zwischen 
ieiden:  Ohne  bedeulendere  Folgen  ist  :  Kichters 
lesser  hat  eine  sanft  bauchigte  Schneide,  Beers 
lesser  eine  grade.  Von  Bedeutung  ist  aber:  Rich- 
brs  Messer  ist  auf  beiden  Flachen  convex,  es  fullt 
aher  die  Wunde  besser,  der  Humor  aqueus  kann 
icht  ausfliefsen,  dic  Camera  anterior  faJlt  also 
icht    zusammen.    uud    die    Iris   nicht    vor,    es   hat 
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aber  den  Nachtheil  ,  dafs  es  schwerer  eindrin: 
und  das  Auge  leicht  vor  sich  hinschiebl.  Bee 
Messer  hat  grade  Flachen ,  dringt  daher  leicht  ei 
der  Humor  aqueus  fliefst  aber  leicht  aus,  und  d 
Iris  legt  sich  leicht  vor  das  Messer.  -  -  Richte 
Mestser  miifste  auch  etwas  kiirzer  sein.'4  — >  Qu 
ut  iungeret  utriusque  cultri  virtutes  111.  Grafe  oli 
corneae  sectionem  perfecit  cultello  Beeriano,  c 
vero  latera  dari  curaverat  paululum  convexa.  An 
vero  1819  mense  Martio  alium  sibi  perfici  ius.' 
cultrum  (quem  vid.  Tab.  I.  fig.  5i.)  formae  etia 
cultri  Beeriani,  sed,  hicce  quum  nimis  longus  essi 
1  —  iy2  lin.  breviorem,  et,  quum  niuris  angust 
illi  videretur  Beerii  culter,  T/2  lin.  latiorem.  J)  L<- 
tera  vero  cultello  suo  dedit  valde  convexa,  qi 
melius  corneae  implerent  vulnus. 

J)  '  Ergo  eiusdem  latitudinis  qua  in  libello  si 
„Methode  den  grauen  Staar  sammt  der  Kaps 
auszuziehen  a  cultellum  suum  delineaverat  Bet 
cf.  Tab.   nostr.   I.     fig.    49. 

§•  37- 

Joaquint  Jofe"  de  Sajita  Anna,  Lente  Oculifi  \ 
do  Hofpital  Real  de  S.  Jofe  defla  Corte  -  -  L 
fboa,  2)  anno  1795  suam  descripsit  niethodum.  „<||ol 
operante,  —  inquit ,  2)  -  -  logo  com  a  mao  e* 
querda  pegara.  no  bifturi  (dilo  Cataractario  3)  maid  \ 
letra  A   (Tab.  nostr.  I.  fig.  62)    ou    menor    leh  a    §Ira 
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IhOstr.  Tab.  I.  fig.  53.  4)     (de   que    fe   podera   fazer 

'  leieao)  -  -  inlroduzira  o  bifluri  do  angolo    cxterno 

iara  o  interno,  de  modo,  que  correfponda   bem   ao 

leio  circulo,  e  a  meia    iinha    de    diftancia    tla   cor- 

ea  opaca,    tanto   de    hiuna,    ccmo    de    outra    parte, 

brlando  a  cornea  transparente  em   figura    igual    ate 

1    fua  parle    inferior,    com    «tlencao    fempre   a    dita 

Cl'ieia  Jinha   de  diftancia   da  opaca,   fazendo   affim   a 

'gma   de    meia    lua    -   -    -    fegurara   o    biftufi    do 

iefmo  motlo,  que  fe  faz    na   penna  para    efcrever; 

tendo    a    mao,     ou    dedo   minimo    bem    fixo    no 

poio  5)   introduzira"  etc. 


U 


1)  Elementos  de  Cirurgia  ocular  -  -  por  Joaq. 
Jofe  de  Santa  Anna,  Lente  Oculifta  do  Ho- 
fpital     Real  de  S.  Jofe     defta    Gorte.    Lifboa.   1793* 

2)  1.     c.    pag.     181. 

3)  1.    c.     pag.     i?g. 

4)  Estampa     II.     Letra     A     e     B. 
leef     6)     Veja.    Estampa     I.     1.     c. 


§   58. 

Frederick  Bischoff\  Ophthalmiater  Londinettsis, 
he  knife,  inquit,  *)  which  I  use  for  tliis  operation 
Lii  the  same,  as  thal  improved  by  the  celebraled 
(frofessor  Richtcr  in  Gottingen,  (Tab.  I.  iig.  20.  c.  z) 
id  whicli  I  have  found,  certainly,  to  be  the  best 
■  this  opcration.u  —  Tab.  I.  fig.  54»  3)  ,,is  a 
raight  knife,  the  blade  about  an  inch   and   an   half 
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long,  and  two  lines   in  breadth;   on   the  point   is 

little  buttom."  -  -  „The  incision must  begin 

a  little  over  the    horizontal    diameter  in    the   tra 

parent  cornea, and  this  incision    must   be 

distance  of  half  a  line   from  the    albuginea."    4) 
Sub    operatione    saepe    oeuli    musculorum    spasm 
oriri  dicit ,  qui  eodem ,   quo  corneae  sectio    perfe 
sit  rnomenjto ,   lentem    et   simul    corporis  vitrei  p 
tem  expellat.     „When  I  observe  —   such    an  irri 
tation  and  convulsive  contraction   of  the   muscles 
the  eye   -  -    in  this   case,   when   I   have   my  kni 
in  the  eye,  I  push  it  into  the  inner  corner    throug 
the   cornea,  at   least    more    than   a   line    ontward 
and  draw  it  in   the  same   direction  backward   out 
the   eye,    wilh    the    certainty  of  not   wounding  tl 
ins.  -   -   The  aqueous  humour  flows   out:    the  ey 
from    that     circumstance    becornes      collapsed  ,     tl 
muscles  not   moving  with    such   strength  ,  it   begii 
to  be  quieler,   and  comes  into    that   state,   which 
desired.     The   pupil  is   now  more  dilated ,    and   tli  ion 
crystalline  lens  more  forward,  but  by  a  gentle  rul  Hi 
bing   on  the    closed  eye  ,    and   applying  of  a   hanci  i 
kerchief  with   cold,    or    a   little    warm    water,    \\ 
crystalliue   lens   will  soon    recede,   and   set   the   iri 
free.     This    moment  must   be   waited   for   wilh  pe 
tience.   When  the   patient  and  his  eye  are  at  lengi 
quiet,    I    order   the   upper    eyelid   to    be   again  ke; 
tip,  and  take  that  knife,  at  the  point  of  which   is 
little   round   blunted    buttom    (fig.  54.    6);   with  th 
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nifo  I  reenter  the  opening,  7)  and  come  out 
lrougli  the  anterior  chamber  8)  in  the  inner  cor- 
er,  wilhout  the  least  injury  to  the  iris,  and  then 
finish  the  iucision  as  large  as  I  desire."  9) 


m 


T)  Vid.  A  Treatise  on  the  cxtraction  of  the  Ca- 
taract  hy  Fr.  Bischoff,  F.  M.  S.  Oculist  to 
his  Majesty  in  the  electorate  of  Hanover,  and 
to  her  Majesty  in  England.  London.  1793. 
pag.     18- 

2)  1.     c.     Tab.     III.     fig.     3- 

3)  1.     c.     Tab.     III.     fig.     4.       vid.     1.     c.    pag,     25. 
♦)     I.    c.    pag.     40/ 

5)  vid.     1.     c.     Tab.     IV.     fig.     2. 

6)  Tab.     III.     fig.    4. 

7)  vid.     Tab.    IV.    fig.     3  a. 
*)     by     b.     1.    c. 
9)     1.     c.     pag.     49     sqq. 

James  JVare,  chirurgus  Londinensis,  in  ver- 
lone  tractatus  Wenzeliani  de  Cataracta  3)  dicit: 
The  translator  begs  leave  to  observe ,  that  the 
hife  which  he  has  been  in  the  habit  of  using,  2) 
Fab.  I.  fig.  55.)  is  in  regard  to  its  dimensions,  not 
Inlike  the  instrument  employed  by  the  Baron. 
he  principal  diiFerence  between  them  consiste  in 
lis  circumstance ,  that  the  translators  knife  is  best 
pear-pointed :  in  consequence  of  which,  when  this 
itter  instrument  has  pierced  through  the  cornea, 
s  lower ,   or    cutling   edge   will   sooner   pass   below 
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ihe  inferior  margin  of  the  pupil ,  than  that  of  thl 
Baron.  3)  On  this  account  the  translator  is  < 
opinion,  that  the  iris  will  be  less  likely  to  be  er 
tangled  under  the  use  of  the  knife  now  recotnmer  fti 
ded,  then  under  that  of  the  Baron,  when  the  it 
strument  begins  lo  cut  ils  way  downwards,  an 
the  aqueous  humour  is  discharged.  The  translal 
has  only  to  add,  on  the  construction  of  the  knifil  P 
that  great  cure  should  be  taken  to  have  incre 
gradually  in  thickness  from  the  point  to  the  handlej  |U1 
by  which  means,  if  it  be  conducted  steadily  throug  E11 
the  cornea,  it  will  be  next  to  an  impossibility ,  th; 
any  part  of  the  aqueous  hnmour  schould  eseap 
before   the  section  is  begun  doAvnwards'4  elc.  *) 

*)  Qbservations  on  the  Cataract  and  Gutta  ser; 
na  5  including  a  translation  of  WenzeP  s  tre 
tise  on  tlie  CataractJ  a  new  chapter  on  tl 
operation  of  largely  puncturing  the  capsulej  W 
the  crystalline  humour;  and  many  additi 
remarks  on  the  Gutta  serena.  .  The  third  ell;v 
tion.  London.  1812.  pag,  69.  not.  4.  C 
libri  primae  editioni  sub  titulo:  An  Inq 
into*  the  causes  which  have  most  common 
preyented  success  in  the  operation  of  extract!t  «I 
the  cataract,  Lon$.  ?795»  et  secundae  iUy 
1804.     hic    Wenzeliani   libelli  versionem,  tum  vej 


*)    See     Fig,     XV.    in    tHe    annexed    Plate, 

3)  Represented     in    Fig,  I, 

4)  cf.    et     Ehrlich  '\.    c.    SEfy.     I.    pag.  41  sqq. 
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§•  4o. 

Gio.  Gcreme  Santerelli ,  artis  obslelriciae  pro- 
fessor  Komanus  J)  usitati  silus  chirurgi  anle  aegroti 
.aciem  hasce  refert  molestias  :  dcficientem  locuni 
auo  infulciatur  brachium;  tum  quovis  aegroli  molu 
ihirurgum  turbari,  ct  spectaloribus,  qui,  quum 
Jrae  operanle  videre  non  possent  operationem, 
hirurgo  innitercntur ;  tanclem  eliam  oculum  dex- 
um  sinistra  manu  operanclum  esse;  —  quam  ob 
em  Joco  altiore  insidet  e  tergo  aegroli,  cuius  caput 
jremio  suo  fulcitur,  humeros  eius  genibus  suis 
mpleelendo.  In  operando  non  nisi  uno  illi  opus 
st  instrumento ;  nou  omnis  effluit  humor  aqueus, 
l  nullo  iridem  laedendi  periculo  capsulam  cultro 
^perire  licet.  Instrumentum  suum  his  verbis  de- 
cribit  2):  „Lo  stromenlo  (Tab.  I.  fig.  56.  3)  -  -  e 
jargo  di  5  linee,  dimensione  che  conserva  sino 
rerso  all'  cstremita  dove  si  assoliglia  dai  lati,  che 
livenlano  taglicnti  e  vanno  ad  incontrarsi  nell' 
ipice  in  un  apice  aculo,  in  maniere  da  non  essere 
>aglienle  che  di  linee  4  in  lunghezza,  e  delle  sud- 
jJette  5  jn  larghezza,  quella  che  e  presso  a  poco 
la  distanza  che  passa  communemenie  del  punto 
iuperiore  della  periferia  dclla  cornea,  all'  orlo 
nferiore  della  pupiila,  quesla  che  e'  quella  neces- 
jaria  per  non  dare  che  un  idoneo  varco  alla  lente 
Dristallina ,  e  cosi  il  tralto  lagliente  si  e  reso  spe- 
ciahueule    subbordinalo   alla   misura   del  taglio  indi- 
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cato  e   non   piu.      La    slessa   estremita.  poi   presenl 
una  delle  sue  faccie  in    certa   maniera  convessa  pei 
una    leggier    costa    che    longitudinalmente   la   dividi 
terminando   colla    punta,   e    questa  e>   la  parle,  ch< 
deve   corrispondere    all'    iride   per    allontanarla  ap<   iop 
punto  dal  tagliente  nel   tempo   della  di  lui    introduj 
zione ,     e   perche    cosi   respingendola    si   approssim 
viepiu  la   cassula    della   lente    alla  pupilla   e   vengi 
quasi  da   se   stessa    ad    offrirsi     al     taglio.       L'allr{ 
estremita  finisce  con  una  picciol  vite  la  quale   serv< 
a   montarla    sopra   un   manico    longo    di    sei   poliici 
che  pure  e  pialto  nelle  faccie  corrispondenti  a.  quelh 
della  lama  potendo  in  tali    guisa  essere    commune 
parecchie."    —    Tab.  I.  fig.  56  a.   4)    anteriorem  in 
strumenti  repraesentat  faciem,  pianam;  fig.  56  b.    6 
eius   faciem   posteriorem    spina   praeditam.     Metho 
dum  suam   operandi  hisce   describit  verbis  6):   „  - 
se  ne  fissera  la  punta   nel  mezzo   dell'   arco   supe^i 
riore    della    cornea    stessa  ,    e    si    spingera    quinc 
sinche    comparir    si   vegga    nella  camera    anteriore  ib 
a  traverso     della     diaffanita.    della    cornea,    agend« 
sempre    con    quelle    precauzioni   tutte    che   si    anni 
nell'     introdurre    il    coltellino     dai    lati.       Tenend 
allora   l'istromento   in  linea  retta   in  una  direzziom 
da  non  iscorrere   che   longitudinalmente   por   la    ca 
mera  anteriore  dall'  alto  in  basso ;  si  fara  avvanzar» 
sine   all>    orlo    della    pupilla ,    quando    allontanand* 
poco  a  poco  il  manico  dalla  fronte,   la   punta  senz; 
internarsi    gran    falto    nella    pupilla    percorendo   ii 


ilinca  retla  sopra  la  capsula  clie  li  viene  incontro, 
>ne  la  dividera  quasi  in  dae  porzioni  avanzando 
cosi  colla  punta  dello  stromcnto  fino  a  surpassarc 
alquanto  ed  infernamenle  il  bordo  inferiore  della 
pupilla.  Quivi  in  quella  direzione  in  cui  si  e'  in- 
trodutlo   si  ritira   lo  stromcnto  eec." 

J)  Ricerche  per  facilitare  il  Cateterismo  e  la  Es- 
trazione  della  Cateratta  di  Gio.  Gereme  San- 
terelli|,  professore  d'  Ostetricia  nel  Arcispedale 
di  Santo  Spirito  di  Roma  ecc.  Vienna.  1795. 
pag.     58     scjq. 

2)  1.     c.  pag.     73. 

3)  1.     c.  Tav.     II.     fig.    I.    let.    A. 

4)  Tav.  II.    fig.     I.     let.     A. 

5)  Tav.  II.      fig.     I.     let.     B. 
«)  1.     c.  pag.     76. 

§.  4l. 

Rudolphus  Abraham  Schiferly  2)     „cultello    uti- 
lm-    Richleri   ultimo   fere   simili,    praeterquam   quod 

5  lin.  longitudine  brevior  sit. Cultellum   J/4   lin. 

ab  ambitu  corneae  externo  introducendum  esse 
monet,  per  diametrum  eius  transversam,  et  more 
olito  sectionem   semilunarem   institui    debere."    2) 

*)    SEfyeorettfd)    prafttfdfjc     tfbfjanblung     uOer     ben    grauen 

<Staar.    3ena    unb    Setpjtg.    1797.    pag.    61. 
2)     cf.    Ens     pag.     225    sq. 

§.42. 

Justus   Arnemann    compendii    sui    „System    der 
Chirurgie,  Th.    2.  Tab.  II.  fig.  1.  (vid.  Tab.  nostr.I. 
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fig.  67.)  cultellum  delineavit  suum,  cuius  dorsun 
rectum  est,  acies  vero  inde  ab  apice  sensim  sen- 
simque  latitudine  crescit,  2)  Corneae  sectionei 
modo  usitato  vix  */2  lin.  a  corneae  margine  distani 
tia  perficit.  2) 

i)    1.    c.    pag.    153. 
2)    1.    c.    pag.     160. 

§.    45.    . 

Pkipps,  chirurgi  Londinensis  cultellum  delinea-i 
vit  Savigny  x)  (vid.  Tab.  nostr.  I.  fig.  58.)  se*5 
descriptionem  nusquam  inveni. 

*)    1.    c.    Plate    XVI.    fig.     13. 

§•     44. 

James  Earle ,  chirurgus  Londinensis,  x)  ol 
multa  quae  extractio  per  corneam  praeberet  inconi- 
moda,  inslrumentum  invenit  quo  catarrhactam  pej 
oculi  cameram  posteriorem  exlrahere  conatur  (vid 
Tab.  II.  fig.  18  a.  b.  2)  quod  Langenbeck  sic  dei 
scribit  3)  :  „Es  beslelit  aus  einer  Lanzetle  mi 
spiefsformiger  Spilze ,  millelst  welcher  eine  feini 
Pincelte  in  den  Augapfel  geleilet  wird,  und  welch* 
dann  durch  einen  (im  Stiele  angebrachten)  Schiebe 
zuriickgezogen  werden  kann.  Der  Einstlch  mi 
derselben  wird  dicht  hinter  der  Iris  gemacht.  Bleib 
bei  dem  ersten  Exlractionsversuche  elwas  vom  Staa 
oder  seiner  Kapsel  zuriick,  so  bringt  man   die  Pin 
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tte,  mit  zuriickgezogcner  Spilze  noch  einmal 
in,  was  nur  bci  sehr  Jockerer  Coniunction  schwer 
illt,  nnd  dann  durch  einen  feinen  Director  unter- 
sliitzrt  werden  mufs.'*  —  111.  Hirnly  cum  instrumento 
hocce  in  Anglia  sibi  paralo,  et  Jatiore  lanceola 
gaudente  ,  quani  quod  depinxit  Earle ,  in  cadavere 
operationem  perficere  conatus  est,  sed  „die  fiirch- 
terlicho  Brei(c  des  sclmeidenden  Theils  des  Inslru- 
ments  macht  fiir  die  viel  schmalern  zwei  Zangen- 
ischeukel  ein  so  grofses  Loch,  dafs  sie  allerdings 
Spielraum  behalten,  sich  von  einandev  zu  enlfernen. 
Aber  der  Spielraum  zcigtc  sich  so  grofs,  dafs 
zwischen  den  beiden  Zangenschenkeln  fast  der 
ganze  Glaskorper  hcrausquoll.a  4)  Cum  instru- 
mento,  quale  dcpinxit  Karle,  lentem  numquam  pre- 
hcndi  potuisse  credit  Himly. 

*)  An  account  of  a  new  mode  of  operation  for  the 
removal  of  the  opacity  in  the  eye ,  called  ca- 
taract,  by  Sir  James  Earle ,  F.  R.  S. ,  sur- 
geon  extraord.  to  the  King  and  senior  surge- 
on  to  St.  Bartholein.  hospital.  Lond.  1801.  80 
cf,^  Himly  und  Schmidt  ophthalm.  Bibliothek. 
B.  1.  St.  1.  pag.  131  et  Langenbeck  Bibl. 
fiir     die     Chirurgie.     B.     1.    St.     2.     pag.     496  sqq. 

2)  vid.  Himly  und  Schmidt  Bibl.  1,  c»  Tab.  II.  fig. 
i  —  4.     Langenbeck    1.     c.     Tab.    III.     fig.     6.  7.  ; 

3)  1.     pag.    502. 

4)  1,     c,     Bnd,     3.     St.     2. 

§.    45. 
Phil.  Mayer    x)    anno    i8o4  .cultellum    descripsit 
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alque  delineavit  (Tab.  I.  fig.  59.)  Siegeristiano  simi- 
lem,  quo  operationem  modo   usitato  perfici   vult. 

x)     Dissertatio     describens      novam     cataractae       extr*-n 
hendae     methodum.     Gott.     1804. 

§.    46. 

J.  P,  Weidmann  cultellum  invenit,  quem  dis- 
sertatione  descripsit ,  numquam  ,  quantum  novi, 
typis  reddita,  J)  quam  vero  manu  scriptam  misil 
Illustrissimo  Himly,  qui  eius  methodum  ex  ea  ex- 
cerptam  publicavit  in  „Himly  und  Schmidt  Oplir- 
thalm.  Bibl.  Band  I.  St.  1.  H.  1."  eodemque  loco 
Tab.  I.  fig.  1.  2.  eius  delinealionem  dedit.  (Vid.i 
Tab.  nostr.  I.  fig.  60.)  Weidmann,  quum  in  Rich- 
teri  cultro  quae  a  cuspide  manubrium  versus  con-i  k 
tinuatur  laminae  pars  latiludine  nimis  augeatur.i  ct 
saepe  sibi  occurrisse  contendit,  vel  oculum  in  can 
thum  internum  premi,  eoque,  quum  cultri  cuspis 
operantis  oculo  se  detrahat,  aut  iridem  aut  corneae 
partem  mediam  laedi,  et  sic  aperturam  fieri  nimii 
parvam,  vel  nondum  perfecta  incisione  corneani 
detrahi  de  cultro,  eoque  humoris  aquei  nimiam 
eifundi  quantitatem,  —  qua  re  motum  operatorem 
cautum  iam  ab  operatione  abslinere  malle,  et,  dum 
camera  oculi  anterior  denuo  humore  impleta  sit 
exspectare.  Qua  re  impulsum  se  meliorem  cultr: 
formam  inventasse.  „Culte]Jus,  inquit,  cum  ma 
nubrio  centumetros  decem  et  medium  (poll.  54/5 
longitudine  non    exceditj   tres    centumelros    et  me- 
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dium  lamina  longa  est."  Dorsum  reclum  est,  cras- 
gius  versus  manubrium,  paulatim  alliuuatur  versus 
jcuspitlem ;  pars  clorsi  tenuissima  et  extrema  angulo 
acuto  flectitur,  quo  sua  partc  cuspidi  iuserviat  for- 
mandae.  Hocce  dorsum  laminae  adfalim  firmita- 
jjs  praebet,  ut,  quominus  in  operaudo  incurvelur, 
bnpediatur.  Cuspis  sublilissima  sit  atque  scindens, 
iubet  autor,  et  „ab  acie  magis  quam  a  dorso  for- 
ftnetur;  aciei  tres  millimctros  ia  formandam  cus- 
pidem  consuevi.  A  cuspide  lamina  vix  millime- 
trum  lata,  paralleiis  acie  et  dorso ,  per  seplem 
millimetros  manubrium  versus  exporrigitur,"  id 
quod  quasi  rostri  formam  ei  praebet,  excepto  acu- 
mine  ubique  eaudem  servanlis  et  latitudinem  atque 
crassitiem.  „Quae  iam  a  roflro  manubriuin  versus 
coulinuatur  laminae  pars  latitudine  sensim  per  duos 
centumetros  augelur,  divergente  acie  a  dorso;  ita 
mt,  qua  parte  liic  latissima  lamina  est,  ea  octo  mil- 
iimetros  expleat;  quae  superest  laminae  pars  lati- 
iludine  decrescente  in  manubiium  tendit.  Manu- 
brium  centumetros  septem  latum,"  sed  non  aeque 
ciassum  est.  Lamina  accuralissime  secundum  ma- 
nubrii  axim  manubrio  inlrudatur.  2) 

1)  De  extractione  lentis  cristallinae  in  coecutientibus  An- 
notatio,  in  qua  eius  methodus  facilior  et  tutior 
Instituto    nationali,    quod  Parisiis  est,  proponitur. 

2)  Verba  signo  ,,  „  indicata  auctcris  ipsa  verba  sunt 
ab  111.  Himly  nobis  tradita  in  eiusdem  bibliothecae 
Bnd.  3.  St.  2.,  quia  falsissime  eum  vertisse  dixerat 
Faust    dissertationem   Weidmannianam. 
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§•    4;. 
111.    Himly,    suum    ipsius    quo    utitur    cultellurr] 
1.  c.  Biblioihek  Band  III.  St.   2.  Tab.  I.  fig.  ,.    (vidrf 
Tab.  nostr.  I.  fig.  6i.)   delineari   curavit,    de   quo   irf;el 
Collegio  suo,    quod  anno   18 » 8  equidem  frequentavi 
fere    hisce    disseruit  verbis:    „Es   hat   vieles   gemeirl 
mit  andern   Messern,   aber    zusammengenommen  is^iei 
es  ganz    eigenthumlich.      Das   Characteristische  des^ig 
selben  ist:    die    Verbindung   eines    graden    Ruckerdiii 
mit    einer    gewolbten    Schneide,    ferner    mit    einedin 
Lancettenspitze    und    einer    bedentenden    Dicke    de.cl) 
Messers  in  convexer  Gestall.     Es  ist  nach  folgenderi  rei 
Principien    construirt:   Es  mufs   sein   i)   so   dass  deik 
ganze    Hornliautschnitt   auf   Einen   Zug    oder    Sticilm 
mit   ihm   vollendet   werden    kann;    2)   seine  grofsw 
Breile  mufs    also  wenigstens   gleich    sein    der    Breih  j 
des  halben  Durchmessers    der   Cornea,    also   wenig< 
stens    drei    Linien  $     5)    die   anpassende   Breite    darjej! 
nicht  zu  entfernt   von   der   Spitze    des  Messers   lie- 
gen,  weil  sonst  diese  die  Nase   leicht  verletzt,  aucllicl 
bei  dem  Operiren   ein    schwieriger  Handgriif  meh 
nothig  ist,  nemlich  die  Finger  nachzusetzen.     4)  Ge 
gentheils    darf    es   nicht    z  u    schnell    breil     werdcn. 
weil  es  sonst  zu  schwer  eindringt,   selbst    das   Augt 
fortschieben    wiirde.       6)    Es     mufs    allmahlig    url 
gleichmassig  breiler  Werden.      6)  Es  mufs  sehr  spitt|eu 
sein,  aber  ohne  'dadurch   zu  biegsam    oder  zu  zer 
brechlich    zu   werden,    deshalb   mufs    es    einc   Lantdd 
cettenspilze   haben.      (Soll  es   einen   graden    Riickei  Da 
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aben,  so  mufs  es  nach   vorn  immer   gcbogen  wer- 
len,  weil  clie  Spilze  sonst  zu  biegsam   wircl.     Rich- 
er's  Mes.ser  Iiat  claher  auch  iu  der  Abbildung  einen 
ebogenen     Riicken .     obgleicli     im     Texle     Ricliler 
linen  graden  verlangt.)     7)  Der  Riicken  mufs  grade 
ufen    und    stumpf   sein.      8)    Das  Mes.scr    mufs   an 
eiden  Seiten  gelinde  convex  scin  ,    damil    cs    «ehd- 
ge  Festigkeit  bekommt,   und    ilie    Wunde    gehdrig 
bsfullt.     9)  Die  Schnekle  des  Messcrs  Ktimite  -rad- 
nig    odcr    ssaft     gewdlbt    sein.       Die    gradliriigten 
rfineiden  clen  Lappen  unlcn  nichl  so  rund  ab,   unct 
ci-den    ersl    spaler   breit    ^enui;.       10)    Die    Klinge 
arf  nicht  zu  sprdde  sein    und  auch    nicht    zu    bieg- 
im.     11)    Selbst   der    Stiel   mufs    zweckmassig   sein, 
itht  zu  diiuu  uud  nicht  2u  dick.      Ist   er   zu   diinn, 
\>  hat  man    kcincn  festen   Hall,    ist    er   zu  dick,  so 
ann    mau   nicht    fein     genug    damit   arbeiten.     Am 
sten  ist   er   ilach,   so   dafs    seine    FJachen  mit  den 
Jachen  der  Klinge  correspondiren,    damit   man  die 
Schtuiig  der  Klinge  selbst  fuhJt.     Die   KJinge  mufs 
pcurat    ins     Heft     eingestossen    sein,    so    dafs    ihr 
iicken  paraJJel  mit  der  Oberflache  cles  Hcftes  Jauft. 

§.  48. 
De  operalionibus,  quarum  plurimas  felici 
rentu  Ralisbonae  perfecit  Eques  Taddini,  Schaffer 
Uk  JuJ.  1800.  lileras  misit  IUustrissimo  Himly, 
ddiias  1.  c.  Bibliothek  Bd.  III.  St.  2.  pag.  173.  sqq. 
)a.s  Staarmesser,  womit    Sch.    den   Professor    Tad- 
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dini  aus  Lyon  operiren  sah,  ist  in  der  Milte  etwa 
dicker  als  die  gewohnlichen,  und  wird  von  da  au 
gegen  die  zwei  Schneiden  zu  diinne.  Die  Messer- 
schmiede  nennen  eine  solche  Klinge:  mit  eine 
Miltelgrate.  Die  Klinge  sollle  dadurch  mehr  Fe 
stigkeit  erhalten  ,  und  sich  bei  einer  feslern  Horn 
haut  nicht  biegen.  F.r  operirte  damit  immer  mi 
der  rechten  Hand.  Wenn  er  beide  Augen  operirtf 
legte  er  nach  dem  Hornhautschnilt  des  linken  Auge 
den  kleinen  Finger  der  rechten  Hand  auf  die  Ni 
senwurzel  des  Kranken ,  und  durchstach  so  dff 
Hornhaut  vom  innern  Wiiikel  des  rechten  Augo 
gegen  den  aufsern  zu."  —  Simul  huius  cullelli  dd 
lineationem  misit  Schaffer  et  paulo  post  cullellur 
ipsum,  quem  delineandum  mihi  praebuit  111.  Himl 
(vid.  Tab.  I.  fig.  62.)  Lamina  2  fere  poll. ,  manu 
brium  poll.  fere  5  aequat. 


§•  % 

Carolus  Bell,  x)    cultro  utitur  cuius   apex   vaM  * 
acutus,  dorsum  rectum  est,  aique  obtusum,    sed  nojus; 
crassum;  acies  convexa  acutissima;  laminae  mediurfiei] 
esse  debet  pars  eius  maxime  crassa  atque  firma,   i( 
satis  validus  sit  culter  qui   corneam  perforare  possi 
et    ut  in    operando    vulnus    semper    impleat.      Paj 
laminae   latissima    %    corneae   diametri    partem   ae 
quare  debet.   Obscurius  ab  autore  delineatum  Iiuncc 
cultellum  2)    secundum  descriptionem  emendare  cc 
natus  sum  Tab.  I.  fig.  63. 
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x)  «Spftcm  bcr  operctttoen  Gtyirurgie,  ubcrfc^t  oon  Dr. 
Kosmely  ,  beoonoortet  oon  Dr.  Carl.  Ferd.  Grafe. 
S3erttn     1815.    2ter    Zfycii.    pag.    51. 

2)    1.    c.     Tab.    I.     fig.     4. 

§.      5o. 

A,  P.  Dcmours,  Parisien^is,  Medecin  oculiste 
u  Roi,  et  tles  Maisons  cle  Tordre  royale  de  la 
gion  d'honneur,  siuim  anuo  j8 > 8  depinxit  cul- 
Uum  x)  (vid.  Tab.  J.  lig.  G4.) ,  de  quo  sic  2):  Le 
istouri  de  M.  de  Wenzel  est  celui  de  La  Faye 
Mrrige.  11  est  de  meme  du  mien ;  seulement  il  se 
ipproche  un  peu  du  type  commun;  il  differe  no- 
immeut  de  celui  de  M.  de  Wenzel ,  en  ce  que  le 
prd  superieur  de  celui  n'est  tranchant  que  jusqu'a 
l  dislance  d'une  Jigne  et  demie  de  la  pointe :  ]e 
prd  superieur  du  mien  est  tranchant  jusqu'a  la  di- 
ance  d'une  ligne   et   demie.     La  moindre    varialion 

vient  important  quaud  il  s'agit  d^operer  sur  une 
ussi  petite  etendue.  J'ai  trouve  que  le  prolonge- 
lent  de  ce  tranchant  rendait  plus   facile    1'execution 

une  grande  incision,  qu'il  est  toujours  avantageux 
fobtenir"  elc. 

*)  1.  c.  Traite  des  maladies  des  yeux,  avec  des 
planches  coloriees  representant  les  maladies 
d'apres  nature,  suivi  de  la  description  de  1' oeil 
humain  traduite  du  latin  de  S.  T.  Soemme- 
ring.     A     Paris     1818.      Tom.     IV.     Pl.     14.     fig.  4 

2)     1.    c.     Tom.     I.     pag.     510. 
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§.    5i. 

N.  Rust,    professor  Berolinensis ,  exercilus  Bo- 
russici  chirurgus  generalis,  cultello    uti   solet,   queim 
ab     artifice     Berolinensi     Lutter     adeptum     depin^P 
Tab.  I.  fig.  65. 


§.     52. 

Boyer,  cultello   utitur  Tab.  I.  fig.  66.,  similli 
Sharpiano  ,     quem    111.    Himly    delineandum    mijj 
praebuit,  ab  artifice  Parisino  Grandgerin  perfectua 
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§.  55. 

Tab.  I.  fig.  67.  68.  69.  tres  adhuc  videbis  cii 
tellos ,  quas  absque  inventorum  nomine  Brambilla 
delineavit,  hoc  tantum  sub  titulo:  „9ftefjercfyen ,  b 
$ouu)aut  bet  ber  £>peration  ber  $erau3$tef)un<}  $u  burd 
fcfynetben."  Fig.  6yf  quam  e  lalere  videbis  fig.  6j.\ 
forsan  Sigwartianus  erat  cultellus?  2)  Fig.  68.  I 
dorsum  cultelli  fig.  68.,  el  fig.  68.  c  eum  indic 
dissectum. 

J)  1.  c.  Instrumentarium  Viennense.  1780.  Nostra  II 
67.  1.  c.  Tab.  XI.  fig.  11.,  fig.  68.  1.  c.  Ta 
X.  fig.  9.  et  68  b.  1.  c.  fig.  10.;  nostr.  £ 
69.    1.    c.    Tab.     X.    fig.     13.    respondent. 

2)     cf.    Gap.     11.    §,    9. 


I  n  d  e  x 

instrumentorum     hocce     libello    descriptorum. 


Sunt   quidem   haecce    instrumenta  tum  Cultella, 
im  Inslrumenta  composita  : 

Cultclli  Tabula  I.  dcpicti  autore  Grafe  optimc  sc- 
cundum  dorsi  variam  formam  in  ordines  dividun- 
tur.  Dorsum  enim  cst  aut  -  convexum,  aut-rcclum, 
aut  vero-concavum. 

{.     Cultri    dorso    convexo. 

a.  Acie  gaudent  etiam  con-        37.    Benj.     Bell. 

vexa : 
I.  2.    Davieli  utercme. 

5.  La    Faye. 

6.  Poyet. 
9.    Young. 

jo.  Tenon. 

15.  Granjean. 

16.  Pamard. 
18.  Richtcri    primus      se- 

cundum  ipsius  delinea- 

tionem    in     operibus. 
3l.      Richteri        secundus, 

ad     delineationem     in 

compendio. 
27.     Durand. 
29.    Casa     amatae. 
31.    3--    32  b.   Mursinnae. 

34.  Demours     patris     se- 
cundus. 

35.  Watlien. 

36.  Gleize. 


38.  Eiusdem    alter    lami- 
nam     flexus. 

39.  de     Wenzel. 
55.    Ware. 

58.     Phipps. 

62.     Taddini. 

64.     De*mours    filii. 

67.     Brambillae     Tab.    XI. 

fig.     11. 
68-    Ibid.     Tab.  X.    fig.  g. 

Sic  etiam  cultelli  non 
delineati,  a  Garengeot,  Sig- 
wart,  Colombier,  et  Schi- 
ferly  inventi. 

b.  Acie     recta: 

3.     Davieli    tertius  (?) 
8-     Warner. 
12.     Ten     Haaf. 

c.  Acie     concava: 
7.     Sharp. 

66.     Boyer. 
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B.     Dorso    r  e  c  t  o. 

a.    Acie     convexa: 
4.     Pallucci. 
II.    Berengerii. 
17.     de     Witt. 

19.  Richteri  primus  se- 
cundum  versionem  an- 
glicam. 

20.  IdemsecundumBischoff. 
23.  Pope. 

25.  Vinsel. 

26.  Eleves  de  1'ecole  pra- 
tique. 

33.  Demours  patris. 
46.  Jung. 

52.  53.   Santa  Anna. 
54.  Bischoff. 
57.  Arnemann, 
61.  Himly. 
65.  Rust. 

69.  Bramhillae  T.X.fig.  13. 
Tum      etiam     cultelli 


Contii,  Desault ,  forsan 
etiam    ille  0'Halloran. 

b.  Acie  recta: 
22.  Lobsteinii. 
30.  Simon. 

47.  Barth. 

48.  49-  Beer. 

50.  Langenbeck. 

51.  Grafe. 
56.  Santerelli. 

c.  Sic  dicti  Staarnadelmesse: 
28^  Siegerist. 

59.  Mayer. 

60.  Weidmann. 

C.     Dorso      concavo 
gaudent    cultelli 

13.  Vogel. 

14.  Pellier  patris. 
24.  Favier. 

40.  41.  Pellier  de  Quengsy. 
42-45.  Pellier    de  Nancy. 
63.  C.  Bell. 


II.  Composita  instrumenta  Tabula  secunda  depicta  tum 
Forcipem  complectuntur  ,  tum  sic  dicta  „Augen-| 
sclmepper,"  sunt,  tum  Pallucciana  inventa. 

a.  Forcipem    in    se    comple- 
ctuntur : 
1.  Sic  dictum  Albinianum. 

17.  Butter. 

18.  Earle. 


b.  Augenschnepper :    Tria    a 

Guerin  inventa  7  et  8, 

et    unum      nobis     non 

delineatum  (cf.   §.   32.) 

10.  Dumont. 


11.  Beccpet. 

12.  van  Wy. 
13  -  16.    Ejusdem    secundum, 

tum    etiam    illud     qui 
descripsit      de       Wenzi 
(cf.  §.  33.)    tandem   ill 
ab      Assalini      invent 
(cf.  §.  36.) 
;.  Pallucciana   quatuor:  2.' 
4-5- 
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